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1. Allgemeines. 


arl Runge zum siebzigsten Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 7, 1926, 
r. 8, 2 8. der S. 361 vorgeheftet. SCHEEL. 


. Fritz, Untersuchungen an einer Kreisteilmaschine. ZS. f. Instrkde. 
, 289—320, 1926, Nr. 6. Die Arbeit enthalt eine ganz ausfiihrliche Schilderung 
r Untersuchung der Leistung einer Kreisteilmaschine, die nach dem Kopier- 
erfahren arbeitet, insbesondere die Ermittlung der Teilungsfehler der Mutter- 
ailung. Wegen der sehr vielen Einzelheiten in der Arbeit mu von einer Mit- 
silung dieses Inhalts in ihren Hauptziigen abgesehen werden. Brock. 


.B. Bazzoni. Ultra-Micrometer circuits. Journ. Frankl. Inst. 202, 35 
-50, 1926, Nr. 1. Es werden eine Reihe von praktischen Schaltungen angegeben, 
ie man bei dem bekannten Whiddington-Ultramikrometer zur Messung kleinster 
angenunterschiede anwenden kann. Es sind nicht nur solche Schaltungen 
esprochen, die Hochfrequenzschwingungen allein verwenden, sondern auch 
che, die akustische Schwebungen zu Hilfe nehmen. AufSerdem wird an einer 
eihe von Beispielen gezeigt, in welchen Fallen dieses Mikrometer mit Vorteil 
nwendung finden kann. Brook. 


L. Steble. A modified constant-level regulating device. Science 
3, 404, 1926, Nr. 1633. -Eine ganz einfache, mit ganz geringfiigiger Glasblaser- 
‘beit herstellbare Einrichtung zur Konstanthaltung eines Fliissigkeitsniveaus. 

Brock. 
.Swyngedauw. Sur une méthode expérimentale d’étude du fonc- 
onnement des courroies. C. R. 182, 441—443, 1926, Nr. 7. Bei Riemen- 
ieben kann man zur Geschwindigkeitsmessung bzw. Messung seiner Dehnung 
vei Rader anwenden, von denen das eine auf dem Riemen, das zweite mit gleichem 
urchmesser auf der Riemenscheibe lauft. Die Rader sind voll und haben Off- 
mgen in der Nahe des Umfangs. Sie sind so angeordnet, daB diese sich beim 
mlauf iiberdecken und so nach einer Art stroboskopischen Methode Geschwindig- 
sitsdifferenzen zu messen gestatten. Oder es werden zwei Rader gleicher Art 

‘einer Ebene auf zwei Stellen des Riemens aufgesetzt und durch Spiegel die 
iden Offnungen zum Uberdecken gebracht. So kann man die Dehnung im 
strieb messen. Brock. 
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E. G. Richardson. Hot-wire anemometers. Journ. scient. instr. 3, 323 — 324: 
1926, Nr. 9. Das Verfahren zur Messung von Strémungsgeschwindigkeiten von 
Gasen oder Fliissigkeiten durch Widerstandsmessung von Hitzdrahten mu8 mi 
Vorsicht angewendet werden, da die Ergebnisse durch die Anderungsgeschwindig: 
keit der Strémung merklich beeinfluBt werden. Biocki 


M. Cantone. Risposta ad una critica. Lincei Rend. (6) 8, 524—526, 19261 
Nr. 9. Erwiderung auf die Bemerkungen von A.Bemporad in den Linee 
Rend. vom 21. Februar 1926. K. PRzIBRAM 


Frank Schlesinger. A New Type of Measuring Engine for Photographic 
Plates. Month. Not. 86, 372—378, 1926, Nr. 6. Die beschriebene Maschine 
besteht in einem Arm, dessen Lange bis zur Mitte der auszumessenden Platte 
gleich der Brennweite des benutzten Fernrohres und der um seinen einen End: 
punkt drehbar ist; auf ihm ist meBbar ein Mikroskop verschiebbar, und der Ari 
selbst ist wiederum durch ein Kreissegment und Tangentenschraube meBbai 
zu drehen. Durch diese beiden Bewegungsméglichkeiten kann man das Mikroskoy 
auf jeden Punkt der Platte einstellen. Die Theorie des Gerates und die not 
wendigen Korrektionen bei den Ablesungen werden ausfiihrlich erértert. | BLock 


Decros, Rebuffet et J. Villey. Sur un dynamométre a enregistrement 
électrométrique. C. R. 188, 112—114, 1926, Nr. 2. Es wird mit Hilfe vor 
Wechselstrom und Elektrometer die Abstandsaénderung zweier Platten gemessen 
von denen die eine eine geeignet starke Stahlplatte ist, die durch die angreifende 
Kraft durchgebogen wird. Bock 


L. Prandtl, Erste Erfahrungen mit dem rotierenden Laboratoriun 
Naturwissensch. 14, 425—427, 1926, Nr. 19. In einem rotierenden, vollstandl 
abgeschlossenen Raume ist das Gefihl fiir die Erhaltung des Gleichgewichtes 
erheblich gestért und die Ausfiihrung von Ortsveraénderungen bot erheblich¢ 
Schwierigkeiten. Auch eine Art Seekrankheit stellte sich ein, alles Erscheinung: 

die nicht zu bemerken waren, solange ein Ausblick durch die Wande des Raume; 
auf die ruhende Umgebung noch méglich war. Alle dabei auftretenden Erschei 
nungen als Folge der Nichtiibereinstimmung des Sehraumes mit dem Tragheité 
raum werden genauer erklart. Biock 


Elliot Q. Adams. A general utility reading-lens for burettes ant 
thermometers. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 375—377, 1926, Nr. 4. Eine Lins 
wird mittels eines geeigneten Halters an die Biirette oder an das Thermometeé 
angeklemmt. Die Ablesung erfolgt durch einen horizontalen Schlitz, der un 
die Brennweite von der Linse entfernt ist. Buiock 


Ernst Johannes Hartung. Studies with the Microbalance. Part III. Tk 
Filtration and Estimation of very small Amounts of Materia 
Journ. chem. soc. 1926, S. 840—848, April. Die Arbeit beschreibt in der Haupt 
sache eine einfache Anordnung zur Filtration bei mikrochemischen Analyse 
unter vollsténdigem Staubabschlu8 und einen Apparat zum Verdampfen un 
Erhitzen von Substanzen. Den Schlu8 der Arbeit bilden die Schilderungen eine 
Reihe einzelner Mafnahmen, um Substanzverluste zu vermeiden. Buioc 


Kurt Thormann. Die Eigenschaften der feuchten Luft. Chem. Appara 


18, 41—42, 57—58, 1926, Nr. 4 u. 5. Zusammenstellung der fiir Feichtigkell 
rechnungen notwendigen Grundlagen. H. Eseri 
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ving B. Smith. Recording small pressure differences. Journ. Opt. 
oc. Amer. 12, 655—657, 1926, Nr.6. Zur Messung der Druckdifferenz dient 
n U-Rohr, das mit einem Elektrolyten gefiillt ist. In beide Schenkel hinein 
gen je zwei Platindrahte, die mit Platinschwarz iiberzogen sind. Diese beiden 
aare bilden zwei Zweige einer mit Wechselstrom betriebenen Wheatstoneschen 
rucke. Das durch Verdnderung des Fliissigkeitsniveaus veranderte Widerstands- 
erhaltnis zwischen den Drahtpaaren wird registriert und ist nach vorangegangener 
ichung ein Ma®8 fiir den Druck. H. Eperrr. 


ranz Zimmermann. Das physische Pendel in den Schiileriibungen. 
S. f. Unterr. 39, 49—57, 1926, Nr. 2. Ziel des Verf. war, die mit dem physischen 
endel verkniipften physikalischen Tatsachen und Begriffe an Versuchen zu 
lautern, die sich ohne grof%en Materialaufwand in gleicher Front ausfiihren 
eBen. Verschiedenartige Figuren werden aus Pappe ausgeschnitten und um 
e hindurchgesteckte Stricknadel als Drehachse schwingen gelassen.  Verf. 
ehandelt auf diese Weise Kérper mit berechenbarem und mit nicht berechenbarem 
ragheitsmoment. Das Verstandnis fiir den Begriff und die Anwendung des 
eversionspendels wird durch diese Versuche bedeutend erleichtert. | LamsBerrrz. 


Neuberger +. Bestimmung der Fallbeschleunigung beim freien 
all. ZS. f. Unterr. 39, 71—72, 1926, Nr. 2. Verf. gibt eine Vorrichtung zur 
estimmung der Fallbeschleunigung an einer frei fallenden Kugel an, bei der 
ie Ausl6sung der Kugel nicht durch einen nach den Erfahrungen des Verf. un- 
icher wirkenden Elektromagnet — wie er von Michaelis (ZS. f. Unterr. 35, 
0— 14, 1922) verwendet wurde —, sondern von Hand erfolgt. Die Anbringung 
er Zeitmarken auf dem Stimmgabelchronographen wird .auch hier durch momen- 
ane Unterbrechung eines Stromkreises bewirkt. Die Aufzeichnung der Wellen- 
nie auf der beruBten Unterlage geschieht nicht durch direkte Bertihrung der 
immgabelfeder, sondern durch tiberspringende Funken. Der hier beschriebene 
ipparat ist einfacher und arbeitet nach Angabe des Verf. genauer als derjenige 
on Michaelis. LAMBERTZ. 


einrich Homann. Zwei Versuche zur Demonstration des freien Falles. 
S. f. Unterr. 39, 97—100, 1926, Nr. 3. Von R. Pohl wurde ein Apparat kon- 
ruiert, mit dem in sehr anschaulicher Weise die Fallbeschleunigung des frei 
ullenden Ké6érpers qualitativ und quantitativ demonstriert werden kann. Auf 
nem in seiner Langsrichtung fallenden Stabe zeichnet ein in bekannten Zeit- 
bstanden vortiberwandernder feiner Tintenstrah] eine Anzahl Striche auf, aus 
eren zunehmenden Abstéinden sich die Beschleunigung ermitteln laBt. Ziel 
es Verf. war es, diesen Apparat so umzugestalten, daB er sich zur Selbst- 
mfertigung eignet, wobei allerdings die Anspriiche an eine zahlenmaéBige Be- 
‘simmung stark eingeschrankt werden miissen. In der neuen Anordnung bleibt 
er Tintenstrahl unbewegt. Dafiir wird der jetzt zylindrisch gestaltete Fallkérper 
or Beginn des Falles in Rotation versetzt. Der Tintenstrahl zeichnet dann 

dem Zylinder eine Wurfparabel auf. Zur quantitativen Bestimmung der 
‘allbeschleunigung mu die Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders bekannt 
3in. Die Messung derselben mittels einer gewohnlichen Stoppuhr gelingt jedoch 
ur mit geringer Genauigkeit. LAMBERTZ. 


aul Werner. Der Maxwellsche Schwungradversuch in messender 
sehandlung, eine Anwendung des ihm zugrunde liegenden Prinzips 
uf die Pendelbewegung und eine neue Pendelaufhangung. ZS. 


: 
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f. Unterr. 89, 100— 104, 1926, Nr. 3. Verf. berechnet aus den beim es | 
Schwungradversuch erhaltenen Daten unter Beriicksichtigung aller in Frage 
kommenden Korrektionen das Trigheitsmoment dés Rades. Es wird dann eine; 
Vorrichtung beschrieben, die gestattet, mit Hilfe des Schwungrades eine ver- 
zégerte Pendelschwingung darzustellen, ahnlich wie der Maxwellsche Schwung~ 
radversuch eine verzégerte Fallbewegung ergibt. Das Schwungrad bewegt sich 
dabei auf einem Ellipsenbogen.’ Die letztere Anordnung fiihrte den Verf. zur 
Konstruktion einer Pendelaufhangung, bei der die Pendellinse keine Drehung; 
erfahrt. Nach den Angaben des Verf. la6t sich damit die Fallbeschleunigung; 
sehr genau bestimmen. LAMBERTZ: 


M. Nieméller. Freihandversuche zum Magnuseffekt. ZS. f. Unterr. 
39, 81—82, 1926, Nr. 2. Fallende und gleichzeitig rotierende Kérper — Papier- 
zylinder, Glaskugel — weichen von der vertikalen bzw. parabolischen Bahn ab: 
Ebenso kann ein an einem Faden aufgehangter rotierender Papierzylinder nicht 
in einer Ebene schwingen. LAMBER' 4 


Franz Zimmermann. Eine Bemerkung zu den Versuchen tiber die 
stabilfreien Achsen. ZS. f. Unterr. 39, 123, 1926, Nr. 3. Verf. empfindet és 
als einen Mangel, da8 bei dem tiblichen Versuch tiber stabilfreie Achsen nur an 
Kérper benutzt werden, die an der Schwungmaschine aus der Rotation um 

Kérperachse in diejenige um die Querachse iibergehen. Er macht Angaben zur 
Herstellung einfacher K6rper, bei denen das axiale Tragheitsmoment eroBer 
ist als das aquatoriale. ree 


Herbert Wilde. Lichtbilddickenmesser zum Messen der Starke von 
Walzgut. ZS. f. Feinmech. 34, 186—187, 1926, Nr. 18. Der Lichtbilddicken- 
messer dient zur fortlaufenden Kontrolle der Dicke des Walzgutes, der Maf- 
haltigkeit von Rundmaterial usw. Es lauft zwischen zwei Rollen hindurch, v 1 
denen die eine feststeht und die zweite an einem Schwinghebel sitzt, dessel 
anderes Ende mittels eines gelenkartig gelagerten Zwischenstiickes einen Hohl. 
spiegel kippt, der ein Bild eines beleuchteten Spaltes auf eine etwa 3 m entfernte 
Skale wirft. Ein Teilstrich bedeutet 0,1mm Dickenanderung, so daB 2/19) m 
noch bequem zu schitzen ist. Der MeSbereich betragt 2,2 mm und kann auf 
eine beliebige Dicke gebracht werden. Die Einstellung erfolgt durch Paralle 
endmaBe. Brrnvi 


0. Mackensen, Untersuchungen iiber die Genauigkeit von geschabte 
und geschliffenen Flaichen. Werkstattstechn. 20, 526—528, 1926, Nr. 17. 
Kin viereckiger Rahmen wird mit drei FiiGen auf die zu priifende Flache au 
gesetzt; zwei FiiBe lassen sich mit Hilfe von Schrauben so einstellen, da® die 
Fihrungsbahn. dieses Rahmens angenihert parallel zu dem Priifling steht. Aut 
jener wird ein Schlitten verschoben, der ein Mikroskop tragt. An ihm ist ein 
Kérper befestigt, in dem zwei Reflexionsprismen und ein MeBbolzen sitzen, det 
gleichfalls auf der zu untersuchenden Flache aufliegt. Die beiden Prismen reflek- 
tieren zwei parallel zu den Langseiten des Rahmens ausgespannte und dure 
zwei kleine Gliihlampen beleuchtete Quarzfaden von 16  Dicke in das Mikroskop. 
Je nach der Héhenlage der Prismen entstehen die Bilder dieser beiden Fade 
auf verschiedenen Stellen der Strichplatte. Die Verschiebung der Bilder gegen 
die Ausgangsstellung gibt ein Ma® fiir die H6henanderung des MefBstiftes 
damit fiir die Abweichung der untersuchten Flache von der Ebenheit in | 
Richtung der Schlittenbewegung. Geeicht wurde das Instrument durch eir 
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tinfolie von 2 « Dicke, wodurch sich ergab: 1 Skt. = 0,5 4. Die Nullinie 

dadurch bestimmt, da8 die Summe der positiven und negativen Abweichungen 
m Mittel gleich groB wird. Dann zeigte die geschliffene Flache aus Gu®eisen 
500mm groBte Abweichungen von + 2,2 und — 1,4 4, die geschabte aus 
gleichen Werkstoff dagegen + 5,4 und — 10,2 u. Sie erwies sich im Mittel 
etwa 3%- bis 5mal schlechter als die geschliffene. BERNDT. 


Iph G. Demaree. Time measurements. Science 62, 245, 1925, Nr. 1602. 


Lacmann. Ein neuer Winkelinversor. ZS. f. Instrkde. 46, 320—321, 
26, Nr. 6. [S. 1882. ] 


Ower. A low speed vane anemometer. Journ. scient. instr. 3, 109—112, 
26, Nr. 4. ([S. 1882.] Buocx. 


Fomm. Chladnische Klangfiguren. ZS. f. Unterr. 89, 82, 1926, Nr. 2. 
rf. gibt ein Mittel an, um auf Glasplatten festhaftende Klangfiguren zu erzeugen. 
LAMBERTZ. 


Cassebaum. Glimmlampenversuche. ZS. f. Unterr. 39, 61—62, 1926, 
.2. Verf. beschreibt einige schéne, wenn auch ihrem Wesen nach nicht neue 
monstrationsversuche mit der Glimmlampe. Er benutzt unter anderem die 
it Wechselstrom betriebene Glimmlampe zur Beleuchtung eines Frequenz- 
ssers und zeigt daran Resonanzerscheinungen. Als weitere Versuche werden 
handelt: Scheitelspannung eines Wechselstromes, sowie selbstinduzierte 
ktromotorische Kraft einer Spule. LAMBERTZ. 


adar Toth. Ein Demonstrations-Milliamperemeter aus einem Schalt- 
felinstrument. ZS. f. Unterr. 89, 72—'74, 1926, Nr. 2. Verf. beschreibt, 
e er ein Schalttafel-Drehspulinstrument durch geeignete Abanderung des 
benschluBwiderstandes als Demonstrationsinstrument verwendhbar gemacht hat. 

LAMBERTZ. 


-Dehnen. Die Bedeutung der Kathode beim Lichtbogen. ZS. f. 
terr. 39, 82, 1926, Nr. 2. Zwei praktische Winke, die sich auf das Durch- 
hneiden von Blech mit Hilfe des Lichtbogens und auf die Herstellung eines 
chtbogens zwischen Zinksulfatlésung und Kohle beziehen. LAMBERTZ. 


- Kréneke. Hin einfacher Versuch zur Vorftithrung der Eigenschaften 
ner Selenzelle. ZS. f. Unterr. 39, 79—80, 1926, Nr. 2. Die Demonstration 
r Lichtempfindlichkeit einer Selenzelle ist in der gewéhnlich benutzten An- 
dnung mit einem MeRinstrument wenig eindrucksvoll. Verf. beschreibt eine 
haltung, bei der die Widerstandsanderung der Zelle an dem Aufleuchten einer 
limmlampe zu erkennen ist. Man kann auch die Selenzelle als Widerstand 
einen Tongenerator, bestehend aus Glimmlampe und Kondensator, einschalten 
3 erhalt dann bei Belichtung der Zelle eine Anderung der Tonhéhe. Lamserrz. 


ans Kohlmann und Heinrich Leo. Bemerkungen zu Versuchen mit 
Jechselstrémen. ZS. f. Unterr. 39, 132—133, 1926, Nr. 3. An einer friiheren 
telle hatte G. Penseler (ZS. f. Unterr. 38, 33, 1925) eine Methode mitgeteilt, 
ie die Phasenverschiebung bei einem Dreiphasenstrom durch gleichzeitiges 
ntlangfiihren der drei Leitungsenden iiber ein mit Kochsalz- und Phenol- 
hthaleinlésung getrinktes Stiick FlieBpapier sichtbar zu machen gestattete. 
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Die dabei entstehenden gestrichelten Linien verschwanden jedoch nach kurzes 
Zeit wieder. Verff. berichten iiber ihre Versuche, die Erscheinung bestandiges 
und vor allem auch die zweite Phase des Wechselstromes sichtbar zu machent 
LAMBERTZ! 
K. Schiitt. Uber die Messung von Kapazitaten im Unterricht unc 
in den Schiileriibungen. ZS. f. Unterr. 39, 111—121, 1926, Nr. 3. Der erstd 
Teil der Arbeit enthalt die Beschreibung einer Anzahl Versuche mit der Glimm: 
briicke: Bestimmung von Kapazitéten und Dielektrizitatskonstanten, Demon: 
stration der Abhangigkeit der Entladungsfrequenz von Widerstand und Kapa: 
zitat, die jedoch alle nicht neu sind (vgl. z. B. R. Mecke und A. Lambertz: 
Phys. ZS. 27, 86—91, 1926; diese Ber. S. 655). Im zweiten Teil der Arbeit werden 
eine Anzahl Aufgaben iiber die Messung von Kapazitaten mit der Wheatstone: 
schen Briicke in einer fiir Schiileriibungen geeigneten Form besprochen. 
LAMBERTZ:! 
F. Hiittig, Ersatz der Anodenbatterie mit einfachen Mitteln, ZS 
f. Unterr. 39, 134, 1926, Nr. 3. Es werden genaue Angaben gemacht iiber di¢ 
Schaltung bei Verwendung der dem Netze entnommenen Gleichspannung ar 
Stelle der Anodenbatterie fiir Radiozwecke. LAMBERTZ 
: 
Joh. Binder. Verbesserte Ausfitihrung der Leidener Resonang.- 
flaschen. ZS. f. Unterr. 39, 133—134, 1926, Nr. 3. Verf. beschreibt eine Aus: 
fiihrung der Resonanzflaschen der Firma E. A. Schmidt, Berlin, und. deren Vor. 
ziige gegeniiber der iiblichen Form. Neben der durch sorgfiltige Arbeit erreichten 
hohen Leistungsfahigkeit wird als besondere Verbesserung hervorgehoben die 
Moéglichkeit, die Kapazitaét des einen Kreises durch Zuschalten einer zweiter 
Flasche zu verdoppeln sowie die Funkenstrecke des Empfangerkreises dure 
eine Glimmlampe zu ersetzen. inal 
: 
P. Nickel. Anzeigegeradte fiir schnelle elektrische Schwingungen 
ZS. f. Unterr. 39, 75—79, 1926, Nr. 2. Die Arbeit enthalt Angaben zur Selbst: 
herstellung von Schwingungskreisen und Instrumenten, die in einer fiir Demon 
strationszwecke ausreichenden Weise den Nachweis und die Messung von hoch 
frequenten Wechselstrémen gestatten. LaMBERTZ 


F. F. Martens. Uber ein bequemes Réhrenschaltbrett und einigt 
damit ausgefiihrte Schaltungen. ZS. f. Unterr. 89, 74—75, 1926, Nr. § 
Auf dem beschriebenen Schaltbrett sind in iibersichtlicher Anordnung angebracht 
eine Réhrenfassung, ein Heizwiderstand, zwei Blockkondensatoren, zwei Hoch 
ohmwiderstinde sowie die notwendigen AnschluBklemmen. Das Gerat laBt sic 
zum leichten und schnellen Aufbau folgender Schaltungen verwenden: Réhren 
detektor (ohne Anodengleichspannung), Audion, Schwingaudion usw. LAMBERT! 


Johannes Brockméller. Eine neue direkte objektive Methode zur Be 
stimmung der Frequenz eines Schwingungskreises im Bereich bi 
30000 Schwingungen pro Sekunde. ZS. f. Unterr. 89, 59—60, 1926, Nr. 
Der Schwingungskreis, dessen Frequenz gemessen werden soll, wird indukt® 
mit einem aperiodischen Kreise gekoppelt, in den zwei auf einer horizontale 
Gleitschiene nebeneinander stehende Glimmlampen parallel zueinander ei 
geschaltet sind. Beobachtet man das Bild der Lampen in einem rotierende 
Spiegel, so erhaélt man von jeder Lampe ein infolge des abwechselnden Au 
leuchtens der Elektroden im Takte des Wechselstromes unterbrochenes Lichtban 
Die beiden Lichtbinder sind iibereinandergelagert und im allgemeinen gegel 
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nander verschoben. Durch Anderung des Abstandes der Lampen kénnen sie 
iw Koinzidenz gebracht werden. Aus der Verschiebung der Lampen, die ndétig 
b, um zwei aufeinanderfolgende Koinzidenzen zu erhalten, ferner aus dem 
bstand zwischen Lampen und Spiegel und der Rotationsgeschwindigkeit des 
piegels erhalt man dann die gesuchte Frequenz. Benutzt man an Stelle des 
yeriodischen Kreises einen zweiten Schwingungskreis, so gestattet die Methode 
ich die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zu demonstrieren. 
LAMBERTZ. 
tiedrich C. G. Miller. Eine Vorrichtung zur Veranschaulichung des 
Bee one im Prisma. ZS. f. Unterr. 39, 57—58, 1926, Nr.2. Der 
icht herstellbare Apparat besteht im wesentlichen aus einem vertikal stehenden 
rette mit aufgezeichnetem Prisma und einer Anordnung von beweglichen Holz- 
aben, die zwanglaufig so geftihrt sind, da® fiir einen beliebig einstellbaren 
a ated sofort der richtige Strahlengang angegeben wird. Hin 
rzug des Apparats ist, da er von den Schiilern als kleines Modell aus Papier 
nd Rei’zwecken in kurzer Zeit nachgebaut werden kann. LAMBERTZ. 


’.D. Haigh. Description of an apparatus for the determination 
' the extinction coefficients of optical glasses for light in the 
isible spectrum. Journ. scient. instr. 3, 211—214, 1926, Nr. 7. Der hier 
sschriebene Apparat gestattet den Extinktionskoeffizienten optischer Glaser 
) Proben von 6 inch Dicke zu bestimmen. Ein schmales paralleles Lichtbtindel 
itt zunachst durch einen Doppelkeil aus Neutralglas, dann durch die Glasprobe 
i endlich in eine photoelektrische Zelle, deren Potentialdifferenzen mit einem 
ektrometer gemessen werden. Durch eine einfache Hebelbetatigung kann die 
lasprobe zusammen mit dem Doppelkeil aus dem Lichtweg ausgeschaltet und 
ifiir ein zweiter gleicher Doppelkeil in den Lichtweg gebracht werden. Vor 
d nach dem Einsetzen der Glasprobe in die Apparatur werden die beiden Keile 
uf gleiche Durchlassigkeit eingestellt. Aus der Differenz der Einstellungen 
Bt sich dann der Extinktionskoeffizient berechnen, wenn die Gradation der 
eile bekannt ist. Die erreichte Genauigkeit betragt 0,05 Proz. LAMBERTZ. 


. J. Lang and Stanley Smith. Greater dispersion of the extreme ultra- 
iolet. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 523—528, 1926, Nr. 5. Die Verff. beschreiben | 
nen Vakuumspektrographen, der die Verwendung eines Konkavgitters von 
wa 2m Kriimmungsradius gestattet. Die eigentliche Neuerung daran besteht 
. Vorrichtungen, mit deren Hilfe man sowohl die Elektroden der als Lichtquelle 
snutzten Funkenstrecke (oder auch Bogenlampe) als auch die photographische 
latte auswechseln kann, ohne in den Hauptraum des Spektrographen Luft 
nlassen zu miissen. Das im Vakuum befindliche Gitter lat sich von auBen 
istieren. Erst diese Vorrichtungen machen die praktische Verwendung eines 
» groBen Vakuumspektrographen méglich, da man nicht nur die Zeit des jedes- 
aligen Neuevakuierens erspart, sondern auch eine viel griindlichere Entgasung 
sx Metallwandungen des wochenlang unter Vakuum stehenden Spektrographen 
reichen kann. Als erste Messungen, die mit der beschriebenen Apparatur ge- 
onnen werden konnten, geben die Verff. die Auflésung mehrerer Dubletts an. 
9 finden sie fiir C,, das Dublett (2 7, — 34) (27, — 3¢) zu Av = 64 in zweiter 
rdnung bzw. 60 in dritter Ordnung, das Dublett (27, — 36) (27, — 30) zu 
y = 64,5 in zweiter Ordnung. Ferner fiir die Linien 11335 Av = 65 und die 
inien 71036 Av = 62, wonach auch diese Dubletts wahrscheinlich dem C,, 
igehéren. Fiir das Dublett (3 0, — 4) (3 9, — 47) des Si,,, ergab sich Ag== 153. 
LAMBERTZ. 
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J. Plotnikow. Uber Warmereguliervorrichtung. ZS. f. Elektrochem 
$1, 642—643, 1925, Nr. 12. Beschreibung dreier Formen von Thermostateri 
die alle drei auf dem Prinzip der Warmwasserheizung beruhen und die sich nm 
dadurch unterscheiden, daB bei den beiden ersten das WassergefaB aus einer 
schlangenférmig gewundenen bzw. mit Kiihlrippen versehenen Rohre besteht 
das durch Gasflammen erhitzt wird, wihrend bei dem dritten ein Wasserkesse 
mit innen liegender elektrischer Heizlampe angebracht ist. Die Einstellung av 
eine bestimmte Temperatur erfolgt durch Regulierung der Gas- und Wasser 
zufuhr. LaMBERT 


Sylvester Boyer. A high temperature thermometer. Journ. Opt. Soc 
Amer. 18, 117—122, 1926, Nr. 1. Fiir Temperaturen bis 1000° eignet sich dai 
Fliissigkeitsthermometer, das aus Quarz besteht und mit Gallium gefiillt ist 
Das Metall, dessen Schmelzpunkt bei 29,7°C und dessen Siedepunkt zwische: 
1800 und 2000° C liegt, mu8 vor allem vom Zink- und Arsengehalt befreit werd 
um eine Benutzung des Quarzes zu vermeiden. Beim Fiillen sowohl wie bei 
Einstellen des Thermometers sind besondere VorsichtsmaBregeln zu beachten 
H. Keer 
Geo. F. Taylor. Small resistance thermometer. Phys. Rev. (2) 26, 84 
—850, 1925, Nr. 6. Die beschriebenen Widerstandsthermometer zeichnen sic] 
durch ihre kleinen Abmessungen aus. Der Widerstandsdraht ist aus Blei, etw 
1,5 cm lang und 0,002 mm dick, in einer ganz diinnen Glasumhiillung. Diese 
Draht mit etwa 4502 Widerstand ist einschlieBlich seiner Glashiille in Lettern 
metall eingeschmolzen, das gleichzeitig mit einer Zuleitung verbunden ist un 
das untere Ende des MeSdrahtes mit ihr verbindet. Sein oberes Ende fihrt 2 
der anderen Zuleitung.. Die recht schwierige Herstellung der MeBelemente 
eingehend beschrieben. Ihre Verzégerung der Anzeige betrigt etwa 10S 
Man kann eine MeBgenauigkeit von etwa 0,005° erhalten. Bio 


Vorrichtung zum Messen des Durchschlages von Kugellage 
Werkstattstechn. 20, 520, 1926, Nr. 10. Gemessen wird die Verschiebung 
Innenringes gegen den AuSenring bei verschiedenen Belastungen, und ’ 
nach beiden Seiten, vermittelst Hebel und MeBuhr. BER 


K. Bethge. Etwas tiber die Walzlagerpassungen im Automobil- un 
Verbrennungsmotorenbau. Werkstattstechn. 20, 514—518, 1926, Nr. 1é 


angepaBt werden, wofiir zahlenmaBige Vorschlige gemacht werden (Anmerkum; 
des Ref.: diese fiihren aber fiir die Lehrdorne auf kleinere Herstellungsgenauig 
keiten als bei den MefSscheiben ersten Giitegrades und sind somit nicht aus 
zufiihren). Fitir den Innenring wird stets ein Festsitz auf der Welle geforder 


bei zerlegbaren ist dagegen ein Haft- oder ein Haftfestsitz notwendig. Um mi 
méglichst wenig Lehren auskommen zu kénnen, hat deshalb eine Firma fiir 4 
AuBenringe von Walzlagern Spezialtoleranzen aufgestellt, die von denen de 
Kugellager abweichen. Die NDI-Lehren der Rundpassungen haben zu grof 
Herstellungsgenauigkeit und Abnutzung und sichern daher den verlangten Sit 
nicht. Vielleicht kommt man mit der Benutzung von Fiihlhebelgeraten weite 


Die von Kienzle aufgestellten Passungen werden als weniger vorteilhaft ar 
gesehen. _  BErno! 


P rifung von Kegeln. Werkstattstechn. 20, 529—530, 1926, Nr. 17. 
Prifung erfolgt nach dem Lichtspaltverfahren zwischen zwei unter der entsprecher 
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-& Verjimgung (nach Kegellehrdornen) gegeneinander eingestellten Linealen, 
jie auf einem geeigneten Gestell befestigt sind. Auf dem einen Lineal sind zu- 
leich Marken fiir die zu priifenden Langen angebracht. BERNDT. 


ouglas P. Muirhead. Limits of Accuracy in Repetition Work. Dis- 
ussion. Amer. Machin. 64, 948, 1926, Nr. 24. Zur Kontrolle von Schrauben 
at sich die Rachenlehre mit gezahnten Backen von Wickman sehr gut bewdhrt. 
BERNDT. 
alph E. Flanders. Methods of Gauging Screw Threads. Amer. Machin. 
», 29 KH, 1926, Nr. 3. 
. J.C. Brookes. Erwiderung. Ebenda 8S. 29 E—30E. Gegeniiber den Aus- 
uhrungen von Brookes (Amer. Machin. 64, 206 E, 1926) weist Flanders darauf 
in, da die AusschufBseite der Gewinderachenlehre von Wickman praktisch 
rei von dem EinfluB der Steigungsfehler ist, da sie nur ein bis zwei Gewindezahne 
mthalt, und daB die Projektionsmethode zur Gewindekontrolle — gegeniiber 
er Priifung durch feste Lehren — den Vorteil hat, die Art und GréBe des Fehlers 
rkennen zu lassen. Darauf erwidert Brookes, da er nicht die Absicht hatte, 
ie verschiedenen Priifverfahren zu kritisieren. Auch bei ein bis zwei Gangen 
leibt noch stets ein gewisser Einflu8 der Steigungsfehler bestehen. Die Pro- 
jektionsmethode hat den Nachteil, daB sie keine konkreten Grenzen fiir Gut 
d Ausschu8 gibt. BErnvt. 


Edwin A. Hill. Crystall angles, measured under the microscope. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 651— 654, 1926, Nr. 3. Beschreibung einer Methode, 
unter dem Mikroskop die Winkel von Kristallen zu messen; benutzt wird ein 
vewohnliches Okularmikrometer und eine feine Teilung der Justierschraube. 
Fiiees. 


_ 2, Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Ernst Reichenbicher. Das komplexe Linienelement. ZS. f. Phys. 38, 329 
—345, 1926, Nr. 4/5. Die Arbeit geht von der gemischt linear-quadratischen 


Differentialform., Z ace acne Hier pes 
a gp, ae + V9, yan de’ 


aus, die sie, wie schon die vorjaébrige Arbeit des Verf.: Die mechanischen 
Gleichungen im elektromagnetischen Felde (ZS. f. Phys. 38, 916, 1925; diese 
Ber. S. 3), als Linienelement der Raumzeitmannigfaltigkeit annimmt. Die von 
Weyl tibernommene Deutung der ¥, wird zugunsten einer anderen verlassen 
und dadurch der Theorie ein einheitliches Geprage gegeben. Es wird gezeigt, 
JaB die Gestalt der Feldgleichungen genau wie in der Weylschen Theorie im 
wesentlichen nur von der Wahl der in der Weltfunktion auftretenden Skalare, 
uber nur wenig von der Art abhangt, wie diese Skalare in jener Funktion ent- 
aalten sind. Insbesondere wird die skalare Funktion g"’ 9.9, eingefiihrt und 
Jeren Beziehung zu dem friiher vom Verf. angenommenen sogenannten skalaren 
Gravitationspotential aufgezeigt. REICHENBACHER. 


Louis de Broglie. Remarques sur la nouvelle mécanique ondulatoire. 
Oo. R. 183, 272—274, 1926, Nr. 4. Die Schrédingersche Differentialgleichung 
laBt sich auf ihre relativistische Form bringen, indem man in einer bekannten 
vierdimensionalen Relation zwischen dem Impuls und der Energie eines Elektrons 


) 3 
im dauBeren Felde die Gré8en pz, durch K oot und-—W durch K a ersetzt und 
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den so erhaltenen Operator auf die Funktion y ausiibt. Man erhalt 


"ox 


: 
: 
Teds eP dow e ow e7 aca |S a 
cl ers —4y|-2 KSt4 KS 4, 52 +[S(@—4) —me] y = 05 
Le Ys 2 : 
Dabei bedeutet @ das elektrische Potential, A das Vektorpotential. stata 
Léon Brillouin. Sur un type général de problémes permettant la 
séparation des variables dans la mécanique ondulatoire de Schro-~ 
dinger. C. R. 183, 270—271, 1926, Nr. 4. Die kinetische Energie lasse sich 
als Quadratsumme der Impulse schreiben mit den Koeffizienten m, =i (Q1)> 
My = py (G1) He (G2), +++ Mn = My (G%)--- Mn (Qr) und die potentielle ai 


habe die Form i, 
: Y= > Up (Gy) «Hr Ma s+ py . 
1 : 
Unter diesen Voraussetzungen ist es méglich, die Schrédingersche Differential- 
gleichung durch Separation schrittweise zu integrieren. Die von Schrédingem 
und Fues bisher behandelten Probleme sind Spezialfialle des obigen. ELsassEr. 


E. Schrédinger. Der stetige Ubergang von der Mikro- zur Makro- 
mechanik. Naturwissensch. 14, 664—666, 1926, Nr.28. Verf. zeigt hier am 
Beispiel des harmonischen Oszillators, wie er sich die Zusammenfassung 
seiner Materiewellen zu Biindeln, welche einen materiellen Punkt reprisentieren 

vorstellt. Durch Summierung der mit geeigneten Faktoren multiplizierten Eigen-_ 
schwingungen des Problems erreicht er, da die Wellenfunktion y nur in der 
Umgebung eines Punktes gréBere Werte annimmt, welche sich nach einer Fehler 
kurve verteilen. Dieser ,,Buckel‘ von yw kann als ein Elektron gedeutet werden 
da er sich ebenso bewegt, wie sich ein materieller Punkt in diesem Falle nach 
der gewohnlichen Mechanik bewegen wiirde. Man kann fiir diesen Fall zeigen, 


da8 das einmal versammelte Wellenbiindel mit der Zeit nicht divergiert, sonde 
stets beisammen bleibt. . 


ELSASSER 


VY. Fock. Zur Schrédingerschen Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 38, 24 
— 250, 1926, Nr. 3. Die Schrédingersche Wellengleichung laBt sich in einfache 
Weise auf den von Schrédinger nicht behandelten Fall erweitern, da di 
Lagrangesche Funktion Glieder enthalt, die linear in den Geschwindigkeite 
sind. Verf. berechnet dann nach der Wellenmechanik den normalen Zeeman 
effekt, dessen Termaufspaltung sich in Ubereinstimmung mit der bisherige 
Theorie ergibt, er berechnet ferner die relativistische Keplerbewegung und leite 
dafiir die Sommerfeldsche Feinstruktur, jedoch mit halben Quantenzahlen 
ab; schlieBlich findet er fiir den Starkeffekt die Epsteinsche Formel. Exsasser 


Mirimanoff. Le jeu de pile ou face et les formules de Laplace. C. BR. 
182, 1119—1121, 1926, Nr. 19. Die Wahrscheinlichkeit 7, einer Abweichung 
von der bei s Wiirfen einer Miinze zu erwartenden Wiederholungszahl 8/2 wird 


2 
wenn ¢ = l n bei groBen s angenahert 


na fhe t ae Seat 


3. Quantenlehre; 4. Wahrscheinlichkeit. — 2. Ideale Korper. 1875 


obei |¢| < 0,1 und fiir s=50|¢\|<4. Die Wahrscheinlichkeit, daB die Ab- 
eichung kleiner als |7| wird: 


robei A < 0,75. Die tibliche Annaherung gibt nur die ersten Glieder. GUMBEL. 


e 


VY. Burnside. On the ,,Hypothetical Infinite Population‘: of Theo- 
etical Statistics. Phil. Mag. (7) 1, 670—674, 1926, Nr.3. Als Ziel der 
tatistik wird haufig die Aufstellung einer hypothetischen unendlichen Population 
ngegeben, derart, da die Beobachtungen als eine zufallige Auswahl hieraus 
ufgefaBt werden kénnen. Nun gibt es unendliche abzahlbare und nicht abzahlbare 
Tengen. Betrachtet man als einfachste Verteilung die Dichotomie, so ergibt 
ich fiir die zugehérige unendliche abzaéhlbare Menge: Die relative Haufigkeit 
iner 'Teilmenge ist entweder Null, wenn die Teilmenge endlich ist, oder 1, wenn 
ie Teilmenge selbst abzaihlbar unendlich ist. Bei nicht abzaihlbaren Mengen 
ind die Schwierigkeiten noch gréBer. Daher sei ,,die relative Haufigkeit in einer 
ypothetischen unendlichen Population‘ ein sinnloser Ausdruck. GUMBEL. 


. Ehrenfest-Afanassjewa. On a misconception in the probability theory 
f irreversible processes. Proc. Amsterdam 28, 732—734, 1925, Nr. 8/9. 
ie beiden Behauptungen: 1. ,,Ein gegebener Verlauf eines’ mechanischen 
ystems mit sehr vielen Freiheitsgraden ist ebenso wahrscheinlich wie der entgegen- 
esetzte’‘ und 2. ,,Von jedem Zustand, der nicht der wahrscheinlichste ist, strebt 
jeses System mit groBer Wahrscheinlichkeit zum wahrscheinlichsten Zustand “‘, 
idersprechen sich nicht. Die beiden Satze folgen aus zwei Eigenschaften der 
tets um die Hinheit variierenden H-Kurve, namlich 1. aus: Die Wahrscheinlich- 
eiten eines Aufstiegs oder eines Abstiegs zwischen zwei Werten H und H — 1 
nd gleich groB; dagegen 2. aus: Fir alle Héhen, ausgenommen H = 0, ist die 
ahrscheinlichkeit eines Abstiegs gréBer als die eines Aufstiegs. Diese beiden 
igenschaften widersprechen sich nicht. Denn trotz 2. kann die Wahrschein- 
chkeit einer Héhe H mal der Wahrscheinlichkeit eines Abstiegs nach H — 1 
leich sein der Wahrscheinlichkeit einer Héhe H — 1 mal der Wahrscheinlichkeit 
es Aufstiegs nach H. GUMBEL. 


3. Mechanik. 


. Prandtl Erste Erfahrungen mit dem rotierenden Laboratorium. 
aturwissensch. 14, 425—427, 1926, Nr.19. [S. 1866.] Brock. 


Uhelm Gauster. Bemerkungen zum ebenen Spannungszustand. 
S. f. angew. Math. u. Mech. 5, 519—521, 1925, Nr. 6. 1. Anschauliche Deutung 
er Airyschen Spannungsfunktion. Wir setzen einen ebenen Spannungs- 
stand voraus, bei dem keine Massenkraéfte vorhanden sind. Ferner wahlen 
ir im Korper ein fiir allemal einen festen Punkt O und ziehen eine beliebige 
urve (Héhe der Schnittfliche senkrecht zur Bildebene gleich 1 gedacht) zu 
inem beweglichen Punkte A. Dann ist die Resultierende K der inneren Krafte 
ings der Schnittkurve OA, sowie das um A genommene Moment M4, derselben 
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7 
von der Kurvenform unabhingig. Es laBt sich nun zeigen, daB sich M4 als die | 
Airysche Spannungsfunktion des betreffenden ebenen Spannungszustandes | 
deuten 148+ und % den um 2/2 im positiven Sinne gedrehten Gradienten dieser 
Funktion darstellt. 2. Spannungstrajektorien als Linien konstanten 
Druckes. Benutzt man krummlinige, rechtwinklige Koordinaten, deren Linien | 
a, = const und a, = const mit den Spannungstrajektorien zusammenfallen, und | 
bezeichnet man die entsprechenden Kriimmungsradien mit 9, bzw. 2, so fihrt 
die Forderung, daB die Schar der Spannungstrajektorien a, = const gleichzeitig 
Linien konstanten Druckes sein sollen, zur Gleichung: 


4 
do, 001 By 
da, 0 a seg : 

“a = 0 fihrt zur trivialen Lésung allseitig gleichférmiger Druck eae 
ay 

5 

a = 0 hingegen besagt, daS die Spannungstrajektorien a, = const Kreise 
re 


sein miissen. SchlieBlich 14Bt sich noch zeigen, da diese Kreise ae 
sein miissen, so daB also das konzentrische Kreisrohr, welches unter verschiedenen | 
konstanten (hydrostatischen) AuBen- und Innendrucken steht, als einziges die 
Eigenschaft besitzt, daB es durch einen Schnitt langs einer beliebigen Spannungs- 
trajektorie jener Schar, welcher auch die Rander angehGéren, wieder in zwei Rohre 
mit konstanten AuBen- und Innendrucken zerfallt. GAUSTER, 


Michel-Samsoen. Sur le changement du coefficient de dilatation 
des corps & l’état amorphe. C. R. 182, 517—519, 1926, Nr. 8. Es gewinnt 
aus zahlreichen Versuchen den Anschein, als ob alle amorphen K6rper in ihrem 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten einen Sprung zeigen, sobald bei ihnen 
eine bestimmte Grenze der Viskositaét tiberschritten ist. Brock 


Harold James Poole. The elasticity of jellies of cellulose acetate in 
relation to their physical structure and chemical equilibria. Trans 
Faraday Soc. 22, 82—106, 1926, Nr.2. Die Kurven: Belastung—Streckung 
flachen nach der Belastungsachse ab. Verf. folgert daraus auf eine fibrése Struktur 
der festen Phase des Gels. Die Elastizitaétskonstanten sind von der Cellulose- 
konzentration abhangig, sie wachsen mit ihr quadratisch. Voriibergehend de- 
formierte Gele werden durch Temperatureinfliisse nicht dauernd deformiert 
Um den Gleichgewichtszustand bei verainderter Temperatur zu erhalten, ware 
langere Zeiten erforderlich; bei Abkiihlung langere als bei Erwarmung. — Auch 
das Kriechen unter dem Einflu8 einer Kraft wird untersucht und ein Koeffizient 
der inneren Reibung eingefiihrt. Ein Vergleich verschiedener Lésungsmittel 
zeigt, da die Elastizitat zunimmt, wenn die Lésefahigkeit des Lésungsmittels 
abnimmt und umgekehrt. GYEMANT. 


E. H. Schulz und F. Lange. Verschlei®Sversuche an Stahl bei gleitende 
Reibung auf der Priifmaschine Bauart Spindel. Bericht Nr. 90 des 
Werkstoffausschusses des Vereins deutscher LEisenhiittenleute, Sitzung vor 
21. Januar 1926, 11 Seiten und 2 Tafeln. Es wird zuniachst die Priifmaschine 
kritisch besprochen. Unter gleichmaéBigen Versuchsbedingungen war die Streuung 
der Werte nur gering (+ 4 bis + 6 Proz.). Bei AnpreBdrucken von 5 kg und mehr 
iibten kleine Unterschiede in den Probengewichten keinen merklichen EinfluB 
aus; dasselbe galt fiir die Umdrehungsgeschwindigkeiten innerhalb der unter- 
suchten Grenzen. Mit der Versuchsdauer stieg die Abnutzung nahezu linear 
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mn. AZwischen den aus der Praxis bekannten Abnutzungen von Werkstoffen 
md den Ergebnissen der Versuche bestand ein entsprechender Gang. Bei ver- 
uteten C-Stahlen nahm die Abnutzung ziemlich regelmaBig mit wachsendem 
-Gehalt ab. Unvergiitete gegliihte Proben mit 0,45 bis 0,76 Proz. © wiesen 
rheblich starkere Abnutzung auf als die vergiiteten, wahrend sich bei héheren 
-Gehalten die Verhaltnisse umkehrten (nur normal gegliihte Proben lieferten 
ier dieselben Werte wie die vergiiteten). Bei Proben mit geringerem C-Gehalt 
ielen die Abnutzungen fiir die verschiedenen Zustéinde fast zusammen. Die 
eringste Abnutzung ergab sich bei tibereutektoidem C-Gehalt. Eine Gesetz- 
aBigkeit zwischen der Abnutzung, dem C-Gehalt oder der Festigkeit konnte, 
esonders bei Proben mit mittlerem C-Gehalt, nicht festgestellt werden. Mn- 
xehalt unter 1 Proz. war bei C-armen Stahlen nahezu ohne Einflu&®; erst bei 
heron Mn-Gehalten wurde die Abnutzung verringert. BERNDT. 


i. Traeger. Konstrukteur und Materialpriifung. Maschinenbau 5, 689 
—692, 1926, Nr. 15. Friiher begniigte man sich mit der Bestimmung der Zerreib- 
estigkeit und der Dehnung; fiir den Konstrukteur sind aber vor allem die Elasti- 
itats- und die Streckgrenze von Wichtigkeit, von denen die letztere leichter 
u bestimmen ist. Durch Beriicksichtigung der Streckgrenze kann sich die Be- 
vertung der Werkstoffe wesentlich verschieben. Ferner mu8 noch haufig der 
WViderstand gegen stoBweise oder dauernde Beanspruchung bekannt sein, wortiber 
lie gewOhnlichen statischen Versuche keinen Aufschlu8 geben. BERNDT. 


1. W. Swift. Determination of the modulus of elasticity by dyna- 
nical methods. Phil. Mag. (7) 2, 351—368, 1926, Nr. 8. Es wird die Theorie 
ler Biegungsschwingungen eines in verschiedener Weise unterstiitzten Stabes 
mtwickelt und daraus die Formeln zur Bestimmung des Elastizitétsmoduls H 
bgeleitet. Versuche zeigten gute Ubereinstimmung mit den nach der statischen 
flethode ermittelten Werten. Beobachtungen an gegliihtem Kupfer lehrten, 
laB die dynamische Methode den wirklichen Wert von # liefert, und da8B dieser 
uch durch die Warmebehandlung nicht merklich geandert ist. Die dynamische 
flethode bietet fiir die Praxis manche Vorteile; sie la8t sich anwenden, solange 
lie Schwingungsdauer nicht unter 0,3 Sek. sinkt; im Notfalle kann diese meist 
lurch Zusatzlasten auf einen geeigneten Wert gebracht werden. Weiterhin wird 
lie Theorie fiir die Schwingungen eines gespannten und in der Mitte belasteten 
Jrahtes abgeleitet und auch deren Ergebnisse durch Versuche an Klaviersaiten 
ind an weichem Kupferdraht bestatigt. Diese Methode wurde dann auf Drahte 
jus weichem Eisen, hart gezogenem Messing und aus Duralumin angewandt. 
Jabei ergab sich, daB H bis nahe.an die Bruchgrenze heran konstant bleibt (nur 
eim Messingdraht zeigte sich eine fortschreitende Abnahme, die zum SchluB 
| Proz. erreichte). _ BERNDT. 


}. Edwards, I. Bowen and §. Alty. The effect of tension on certain elastic 
roperties of wires. Phil. Mag. (7) 2, 321—340, 1926, Nr.8. In Uberein- 
timmung mit Versuchen von Pealing [Phil. Mag. (6) 25, Marz 1913] ergab 
ich an Phorphorbronzebindern durch Bestimmung der Schwingungsdauer 
mter verschiedener Belastung und konstantem Tragheitsmoment (oder um- 
ekehrt), daB der Torsionsmodul bis zu einer bestimmten Last wuchs, um dann 
onstant zu bleiben. Im Gegensatz zu Pealing wurde dasselbe Verhalten auch 
n Phosphorbronzedrahten beobachtet, so daB also der Querschnitt ohne Einflu8 
arauf ist. Bei einem bis nahe zum Bruch vorbelasteten Drahte lag der ,,Knick- 
unkt‘‘ der Kurve bei derselben Last. Nach 30 Minuten langem Erhitzen auf 
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350° war die Anderung des Torsionsmoduls wesentlich geringer, auch wuchs er! 
kontinuierlich mit der Last an; das gleiche zeigte sich nach Erhitzen auf 400( 
und 700°, obwohl im letzten Falle starke Rekristallisation eingetreten war. Vollig: 
entsprechende Erscheinungen wurden auch an Kupferdraht festgestellt. Die: 
Ergebnisse werden dadurch erklart, da bei kleinen Kristallen die bindende: 
Wirkung der amorphen Zwischenschicht ausgesprochener ist und der GroStwertt 
des Torsionsmoduls deshalb schon bei kleineren Lasten erreicht wird als bei groBen) 
Kristallen. Um diese Ansicht zu priifen, wurden Dampfungsbeobachtungen im) 
Vakuum angestellt, die zeigten, da8 die Dampfung bei starkem inneren Gleiten 
groB ist und ihren Kleinstwert erreicht, wenn dieses aufhért, der Torsionsmodul 
seinen GréBtwert erreicht und konstant bleibt. Weiterhin wurden entsprechende: 
Versuche nach einer statischen Methode ausgefiihrt, bei der auf den Draht 
mittels einer Spiralfeder ein Drehmoment ausgeiibt und der Torsionswinkel| 
durch Spiegelablesung beobachtet wurde. Die fiir verschiedene Belastungen’ 
erhaltenen Kurven hatten denselben Charakter wie bei den vorhergehenden: 
dynamischen Versuchen. Dabei zeigte sich auch bei Wolframdrahten nach ver- 
schiedenen Erhitzungen und Rekristallisationen eine Verringerung der Anderung, 
des Torsionsmoduls mit der Belastung. Dagegen erwies er sich bei einem Wolfram- 
einkristall als unabhangig von der Belastung; das gleiche wurde auch an einem’ 
Quarzfaden beobachtet. Ebenso war auch die GréBe der Hysteresis bei dem 
Wolframeinkristall unabhangig von der Last, wahrend sie bei einem gezogenen 
Wolframdraht mit wachsender Last zunachst abnahm, um von einer bestimmten 
Beanspruchung ab konstant zu bleiben. Nach Vorversuchen an Eisen- und 
Kupferdrahten ist das Verhaltnis des Langenzuwachses zur Last fiir kleine Krafte 
viel gr6Ber als fiir groBe. BERNDT. 


A.M. Binnie. Temperature stresses and deflexions in the fins and 
barrel of an air-cooled internal combustion engine cylinder. Phil. 
Mag. (7) 2, 449—462, 1926, Nr. 8. Unter der Voraussetzung, daB der Zylinder 
seine Warme nur durch Strahlung abgibt und dem Newtonschen Abkiihlungs- 
gesetz gehorcht, daB ferner die Rippen so diinn sind, daf die Spannungen in 
gleicher Entfernung von der Zylinderachse konstant sind, wird der Temperatur- 
verlauf und die Spannungsverteilung zunachst in einer Rippe konstanter, da 
variabler Dicke berechnet. Im allgemeinen ist es nicht méglich, die Spannunge 
fiir eine gegebene Rippenform zu bestimmen. Fiir drei Rippenformen wird die 
Temperatur- und die Spannungsverteilung unter der Annahme bestimmter Ab- 
messungen in Kurven wiedergegeben. Aus diesen folgt, da8 man betrachtlich 
an Gewicht sparen kann, wenn man die Dicke der Rippe nach auBen hin verringe 
wahrend die Spannungen nur unwesentlich vergréfert und die Warmeabga 
nur ganz verschwindend verringert wird. Weiterhin wird die Spannungsverteil 
in dem Zylinderkérper durch Erweiterung einer von Gilbert Cook angegebene 
Methode unter der Annahme berechnet, daB die Kiihlrippen gleichmaBig vertei 
sind. Auch hier werden die Ergebnisse fiir bestimmte Falle in Kurven dargestellt, 
Daraus folgt, da die Rippen méglichst dicht stehen miissen, wenn die Zylinde 
fliche gerade bleiben soll; dabei werden aber die Umfangsspannungen erhoh 

Brrnp 
H. J. Gough, D. Hanson and §. J. Wright. The Behaviour of Single Crystal 
of Aluminium under Static and Repeated Stresses. Phil. Trans. ( 
226, 1—30, 1926, Nr. 636. [S. 1891.] 


P. Goerens. Uber Stahlqualitaten und ihre Beziehung zu den He 
stellungsverfahren. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 1093—1099, 1129—1136, 11 
—1198, 1926, Nr. 33, 34 u. 36. [S. 1888.] BERND 
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-Houdremont und Hans Kallen. Uber Kugellagerstahl. ZS. d. Ver. d. 
- 70, 1035—1039, 1926, Nr. 31. [S. 1888.] BERNDT. 


- Freundlich und H. Neukircher. Uber den EinfluB der Wasserstoffionen- 
onzentration auf die Viskositat und Elastizitat von Gelatine- 
dsungen. Kolloid-Z8. 38, 180—181, 1926, Nr. 2. Die Zahigkeit von Gelatine- 
jsungen wird mit dem Hessschen Apparat gemessen, um den Einflu8 der 
lastizitat festzustellen. Zahigkeit und Elastizitat zeigen, als Funktion von py 
jufgetragen, ein Minimum in der Nahe des isoelektrischen Punktes und daran 
mschlieBend nach der sauren Seite hin ein Maximum. ERx. 


J. Duclaux und J.Errera. Einige Bemerkungen iiber die Zahigkeits- 
nessungen bei reinen Flissigkeiten. Mitteilung tiber ein Viskosi- 
neter. Kolloid-ZS. 38, 138—141, 1926, Nr. 2. Vgl. diese Ber. 8.930.  Enrx. 


‘felix Durau. Uber Adsorption von Gasen an Glas- und _ Silber- 
yulvern. ZS. f. Phys. 37, 419—457, 1926,.Nr.6. In der vorliegenden Arbeit 
vurde die Regenersche Hypothese, die die Unterschreitungen des Wertes des 
flektrons auf adsorbierte Gase zuriickfiihrt, nachgepriift, indem die Zahl der 
xasschichten, die sich auf dem Adsorbens niederschlagen, festgestellt wurde. 
fin weiteres Ziel der Arbeit war, Unterscheidungsmerkmale fiir die Ad-, Ab- 
der Chemosorption aufzustellen. — In der Einleitung wurden die Arbeiten, 
lie sich mit der Frage nach der Zahl der adsorbierten Schichten befassen, be- 
prochen. Darauf wurde der Apparat beschrieben, dem die gasvolumetrische 
flethode zugrunde lag. Um den Adsorptionseffekt méglichst genau zu messen, 
yefand sich der an sich groBe Apparat vollstandig in einem Wasserbad, wodurch 
‘ehler durch .Temperaturschwankungen vermieden wurden. Das Wasser der 
yeiden Behalter, in denen sich die beiden Hauptteile des Apparats befanden, 
yvurde durch eine Zentrifugalpumpe rundgetrieben. Weiter wurde die Mebf- 
renauigkeit durch geeignete Wahl der Dimensionen des Apparats und der Menge 
les Adsorbens so gesteigert, da etwa 1 Proz. der Gasmenge, die zur Bedeckung 
ler Oberflache mit einer einzigen Schicht erforderlich ist, gemessen werden konnte. 
is wurde die Adsorption von Stickstoff, Wasserstoff und Kohlendioxyd an ge- 
vohnlichem Fensterglas und die von Wasserstoff, Stickstoff und Luft an Silber 
mtersucht. Die Oberflachen wurden kolorimetrisch bestimmt und betrugen 
3 bis 15 qm. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwandt, die Oberflache durch 
intgasen bei einer Temperatur von 600° gasfrei zu machen. Die Ergebnisse sind 
olgende: Stickstoff und Wasserstoff werden von Glas bei 18° nicht adsorbiert, 
vobei die Versuche mit Stickstoff an zwei Glaspulvern und nach verschiedenen 
intgasungstemperaturen angestellt wurden. Dagegen wurde bei dem Kohlen- 
lioxydversuch eine Adsorption von 16,4 Proz. im Vergleich zu einer mono- 
nolekularen Schicht bei einem Druck von 760 mm festgestellt. Die Reversibilitat 
ei dem Kohlendioxydversuch weist auf eine reine Adsorption hin. Im Gegensatz 
u dem Glaspulver I war das Glaspulver II méglichst wenig den Lufteinfliissen 
usgesetzt. Bei den Versuchen an Silberpulver wurde bei der Adsorption von 
Vasserstoff eine Bedeckung von 5,7 Proz., bei der von Stickstoff von 18,2 Proz. 
m Vergleich zu einer monomolekularen Schicht gefunden. Beide Gase wurden 
eversibel adsorbiert; es ist also eine reine Adsorption vorhanden. Bei den Ad- 
orptionsversuchen von Luft an Silber wurde das Resultat gefunden, da® die 
dsorbierte Gasmenge mit der Entgasungstemperatur und der Dauer des Ent- 
asens abnahm, wahrend die Irreversibilitét, die zuerst stark ausgepragt war, 


. 
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mit jedem weiteren Luftversuch geringer wurde. (Vgl. Fig. 3 des Originals.) 
Die Irreversibilitat wird so erklart, daB sich bei den Versuchen mit Luft an Silbe 
Silberoxyde bilden. Die Bedeckung bei den Luftversuchen betrug bis zu 44 Proz, 
einer monomolekularen Schicht. (Vgl. Tabelle 8 des Originals.) Bei einer Tempe 
ratur von 18° konnte eine Diffusion von Stickstoff und Wasserstoff an das Silbe 
trotz der groBen Oberflichen, beim Stickstoff auch bei 600° nicht festgestell 
werden. Dagegen wuchs bei einem Luftversuch im Verlauf von 11 Tagen die 
adsorbierte Gasmenge an, was jedoch auf eine chemische Bindung, nicht a 

eine Diffusion zuriickgefiihrt wird. Mit den Versuchsergebnissen, die nur Zu 
einer teilweisen Bedeckung der Oberflache fiihren, steht die Regenersche Hyp 

these nicht im Einklang. F. Dura 


G. Gehlhoff und M. Thomas. Die physikalischen Eigenschaften de 
Glaser in Abhangigkeit von der Zusammensetzung. III. Die Vis: 
kositat der Glaser. ZS. f. techn. Phys. 7, 260—278, 1926, Nr. 6. [S. 1931.] | 


E. Zschimmer und A. Dietzel. Die Temperatur-Zeitkurven der sicht 
baren Entglasung bei Spiegelglas. ZS. f. techn. Phys. 7, 278—282, 1926, 
Nr. 6. [S. 1934.] 


E. Zschimmer, C. M. Grisar und H. Meess. Signalgriin und die Absorption 
des Kupferoxyds in verschieden zusammengesetzten Gladsern. ZS. 
f. techn. Phys. 7, 290—300, 1926, Nr. 6. [S. 1930.] Fiiecs 


E. Waetzmann. Bemerkung itiber Spriinge in der Ohrempfindlich- 
keit. Phys. ZS. 27, 455, 1926, Nr.13. Die durch amerikanische Untersuche : 
entdeckten scharfen Maxima und Minima in den Empfindlichkeitskurven auch 
normaler Ohren hatte Lewschin (ZS. f. Phys. 88, 155, 1925) durch die Resonanz- 
verhaltnisse des Trommelfells erklirt. Verf. wendet dagegen ein, da neben 
den Verstiairkungs- auch umschriebene Ausfallstellen gefunden wurden und dieé 
Maxima auch bei niedrigen Frequenzen (z. B. 500 Hertz) vorkommen, wahrend 
der Schalleitungsapparat nach Frank und Broemser eine deutliche Eigen: 
periode von etwa 1200 Hertz hat. v. HoRNBOSTEL. 


Alfred Labriet et Raoul Husson. Principes d’éducation vocale par la 


réalisation de l’accord vocal, C. R. 181, 358—360, 1925, Nr. 11. Ohne 
wissenschaftliches Interesse. v. HonNBOSTEL. 


G. M. B. Dobson and D.N. Harrison. Measurement of the amount of 
ozone in the earth’s atmosphere. Proc. Phys. Soc. 88, 74—76, 1925, 
Nr. 1. Die ultraviolette Bandenabsorption des Ozons wird zur Messung des in 
der Atmosphire vorhandenen Ozons verwendet. Dazu wird das Gebiet des Sonnen- 
spektrums von 3300 A an abwarts photographisch aufgenommen. Aus der ge- 
fundenen Absorption 1i8t sich berechnen, da die vorhandenen Ozonmengen 
unter Normalbedingungen eine 3mm starke Gasschicht bilden wiirden. Um 
diesen Mittelwert schwanken die Einzelbeobachtungen, die zu dem Barometer- 
druck in Beziehung gesetzt werden. Der Vergleich beider GréBen 14Bt erkennen, 
da8 im allgemeinen hoher Ozongehalt mit dem Auftreten von Zyklonen, ein 
niedriger mit Antizyklonen verbunden ist. Es wird die Ansicht geauBert, dal 
die wechselnden Ozonmengen die Ursache fiir die atmospharischen Druck- 


schwankungen sind infolge der mit der Strahlungsabsorption verkniipften Er- 
warmung. Donat. 
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- Eddington. Diffuse Matter in Interstellar Space. Proc. Roy. Soc: 
don (A) 111, 424—456, 1926, Nr. 759. (Bakerian Lecture.) Verf. nimmt 

ein neues Problem in Angriff, némlich die theoretische Untersuchung des 
tandes von im Weltraum fein verteilter Materie. Der erste Teil der Arbeit 
Bt sich mit dem physikalischen Zustand solcher Materie. Auf Grund ver- 
iedener astronomischer Uberlegungen wird die mégliche Dichte zu 1,66 . 10-2 
enommen, entsprechend 10 H-Atomen im Kubikzentimeter. Verf. berechnet 
achst die Temperatur, die die Materie im Durchschnitt in gréBerer Entfernung 

einem Sterne annehmen mu8. Zu diesem Zwecke berechnet er die mittlere 
ahlungsdichte im Weltraum unter der Annahme, daB die gesamte zu uns 
ngende Sternstrahlung 2000 Sternen erster GréBe entspricht. Daraus ergibt 

eine mittlere Energiedichte der Strahlung von 7,7.10—1* erg/ecm. Nach 

Stefan-Boltzmannschen Gesetz wiirde dies einer Temperatur von 3,2° abs. 
sprechen. Verf. fiihrt aber aus, daB dies keineswegs die Temperatur der Materie 
werde. Er zeigt, da von den Prozessen, die Strahlungsenergie auf die Materie 
rtragen, nur zwei eine wesentliche Rolle spielen, naémlich die Tonisation und 
kontinuierliche Absorption beim ZusammenstoB eines Elektrons mit einem 
om. Das Ergebnis der Rechnung ist eine Temperatur von 7’ = 10000°. Dies 
lart Verf. so, da bei den Ionisationsprozessen Elektronen erhebliche Ge- 
windigkeiten erlangen, die sie bei Zusammenst6Ben wieder auf die Atome 
ertragen, und diesem Energiegewinn steht kein entsprechender Energieverlust 
reniiber. Weiter wird der Jonisationsgrad der Materie berechnet. Im zweiten 
1 macht der Verf. astronomische Anwendungen seiner Theorie. Er zeigt, daB 
va vorhandenes Calcium fast véllig doppelt ionisiert sein mu8B und Natrium 
t vélig einfach ionisiert, und sueht auf diesem Wege eine Erklarung fiir das 
ftreten ruhender Ca- und Na-Linien in den Spektren von Doppelsternen zu 
den. Die Zerstreuung des Lichtes durch die angenommene Materie ist so gering, 
3 ein Widerspruch mit der Erfahrung nicht eintritt. Verf. ist daher geneigt, 
-dunklen Nebel als Ansammlungen meteorischer, d. h. zusammenhangender 
terie anzusehen, wenngleich er selbst dagegen groBe Bedenken hegt. Sterne, 
iche durch die interstellare Materie hindurchgehen, mtissen aus dieser einen 
ssenzuwachs erhalten. Doch erweist sich dieser als weit geringer als der Massen- 
lust durch Strahlung (bei der Sonne rund 10-°mal kleiner). Zum Schlub 
mmt Verf. zu sehr seltsam scheinenden Folgerungen tiber die allmahliche 
ndensation gasférmiger Nebel, deren Hinzelheiten im Original nachgelesen 
rden miissen. Die Arbeit ist als ein erster Versuch einer rohen Theorie inter- 
llarer Materie zu betrachten, und alle angestellten Rechnungen kénnen im 


ten Falle darauf Anspruch machen, die ungefahren Gré8enordnungen zu 
en. WestrpHaL-Berlin. 


rgio Abetti. Sulla struttura della riga Ha nella cromosfera solare. 
cei Rend. (6) 3, 594—599, 1926, Nr. 10. [S. 1944.] v. D. PAHLEN. 


Rapatz. Die Leistung von Schnellstahlmessern und ihre Priifung. 
richt tiber die Gemeinschaftsarbeit des vom Werkstoffausschu8 des Vereins 
itscher Eisenhiittenleute eingesetzten Unterausschusses zum Studium des 
neidversuches.) Stahl u. Eisen 46, 1109—1117, 1926, Nr. 33. Bereits berichtet 
h der Veroffentlichung in Bericht Nr. 86 des Werkstoffausschusses des Vereins 
tscher Eisenhiittenleute. (Vgl. diese Ber. 8. 1414.) BERND?. 


Speiser. Isolierung gegen Geradusche und Erschiitterungen. Dinglers 
im. 341, 117—120, 1926, Nr.11. Am giinstigsten fiir Isolierung gegen Er- 
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schiitterungen und Schall sind lufthaltige Kérper. Praktisch haben sich Kor 
holzplatten bewahrt, die fabrikmaGig hergestellt werden und deren Anwendur 
in einer Reihe von Fallen beschrieben wird. Broo 


Otto Laemann. Ein neuer Winkelinversor. ZS. f. Instrkde. 46, 320—32 
1926, Nr. 6. Eine Vervollstandigung der Arbeit von Gruber durch eine ney 
mégliche Lésung des Problems, deren konstruktive Durchbildung ret ete wire 
Loci 
A. Jaquerod et H. Miigeli. Montres oscillantes. Arch. sc. phys. et nat. ({ 
8, 49—64, 1926, Marz/April. Wenn man eine Unruheuhr wie ein physikalische 
Pendel aufhangen und schwingen 14Bt, oder wenn man sie an einem Torsion: 
pendel anbringt, so entstehen durch die Zusammensetzung der Pendelschwingung 
und der Schwingungen der Unruhe erzwungene Schwingungen, die auf den G 
der Uhr einen erheblichen Einflu8 haben. Die Arbeit untersucht die Verhaltniss 
dabei an einzelnen praktischen Fallen experimentell und zeigt, daB die Ergebniss 
auch praktisch von Bedeutung sind. Buoei 


H. U. Sverdrup and O.Dahl. Two oceanographic current -recorder 
designed and used on the ,Maud“ expedition. Journ. Opt. Soc. Ame 
12, 537—545, 1926, Nr. 5. Die Anordnung verwendet ein Fliigelrad der bekann: 
Form, das an einer festen Drahtfiihrung in beliebiger Tiefe eingestellt wer 
kann. Durch diese Fiihrung ist auch gleichzeitig die normale Richtung festgel 
Beim Abweichen der Strémungsrichtung von ihr verdreht sich die Fliigelachs 
dementsprechend und schaltet dabei Widergtande ein, die die Winkelabweich 
an der Wasseroberflache zu messen und registrieren gestatten. In einer zweite 
Form fallt diese Festlegung der Richtung fort, statt dessen ist dicht am wei 
metrischen Fliigel eine Kompafnadel vorgesehen, die periodisch, durch d@ 
Drehung des Fliigels betatigt, gehoben und gesenkt wird und bei jeder Senkun 
in ahnlicher Weise an Widerstinden Kontakt gibt und so die Richtung de 
Strémung gegeniiber der magnetischen N—S-Richtung registriert. Broo 


EK. Ower. A low speed vane anemometer. Journ. scient. instr. 3, 109—1 
1926, Nr. 4. Es wird ein Fliigelrad der bekannten Art beschrieben, das g 
leicht lauft und schon von Geschwindigkeiten von 0,15 m/sec an brauchbar 
Irgendwelche Besonderheiten sind nicht vorhanden. Der Einflu8 der wechseln 
Luftdichte macht sich bei kleinen Geschwindigkeiten bis zu 7 Proz. bemerk 
bleibt aber von 0,3 m/sec ab unterhalb 3 Proz. Bu 


W.H. Connell. A direct reading tacheometer. Journ. scient. instr. 
309—312, 1926, Nr.9. Eine kurze Beschreibung eines Tachymetertheodoli 
in einer von Jeffcott angegebenen und von Cooke, Troughton und Sim 
ausgefiihrten Konstruktion mit einer festen und zwei beweglichen Marken 
Gesichtsfeld zum Ablesen von Entfernung und Hohe ohne jede Rechnung. Bro 


André Blondel. Mécanique sur la résonance de torsion des arbres 
manivelles. C. R. 181, 895—898, 1925, Nr. 23. Berichtigung ebenda 8. 12 
1925, Nr.'26... Im Anschlu8 an eine Arbeit von Platrier werden die 
schiedenen. Methoden behandelt, mach denen man das gestellte Prob 
untersuchen kann. Es gibt dafiir zwei ganz allgemeine und einé Nahe 


methode. Ein praktisches Beispiel zeigt die Ubereinstimmung der Meth 
mit der Erfahrung. Bu 
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Demuth. Die Me&- und Eichgerate fiir Werkstoff-Priifmaschinen. 
echsaal 59, 406—409, 1926, Nr. 25. Eine ganz kurze, mit zahlreichen Abbil- 
gen erlaiuterte Beschreibung der bekannten Priifungsmittel fiir Material- 
ifmaschinen. Brock. 


n Roy Me Haffie. A device for circulating fluids under high pressure. 
ms. Faraday Soc. 22, 147—149, 1926, Nr. 3. In einem Bronzezylinder bewegt 
ein eingeschliffener eiserner Kolben. Dessen Bewegung erfolgt durch Elektro- 
gnete, die in Spulenform iiber den Zylinder geschoben sind, und mit Hilfe 
es Kommutators so vom Gleichstrom durchflossen werden, daB sie den Kolben, 
keine nach aufen fiihrende Kolbenstange hat, abwechselnd nach beiden 
ten des Zylinders ziehen. Der Kolben ist zentral durchbohrt und tragt ein 
ickschlagventil. In den Stirnseiten des Zylinders sind Bohrungen fiir die Zu- 
g und Ableitung der Fliissigkeit, und an der einen Seite ebenfalls ein 
ckschlagventil vorgesehen. Durch eine periodische Bewegung des Kolbens 
Bt dann die Fliissigkeit, allerdings nicht im gleichférmigen Strom, durch 
Zylinder hindurch. Buock. 


Mackensen. Untersuchungen tiber die Genauigkeit von geschabten 


d geschliffenen Flachen. Werkstattstechn. 20, 526—528, 1926, Nr. 17. 
, 1868.] 

rhert Wilde. Lichtbild-Dickenmesser zum Messen der Starke von 
alzgut. ZS. f. Feinmech. 34, 186—187, 1926, Nr. 18. [S. 1868.] BERNDT. 


Fritz. Untersuchungen an einer Kreisteilmaschine. ZS. f. Instrkde. 
, 289—320, 1926, Nr. 6. [S. 1865.] : 

o. F. Taylor. A small resistance thermometer. Phys. Rev. (2) 26, 841 
850, 1925, Nr. 6. [S. 1872.] Brook. 
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nst Reichenbicher. Das komplexe Linienelement. ZS. f. Phys. 38, 329 
345, 1926, Nr. 4/5. [S. 1873.] REICHENBACHER. 


helm Prandtl Auf der Suche nach den Manganhomologen Nr. 43 
d 75. ZS. f. angew. Chem. 39, 1049—1051, 1926. Verf. priift die Angaben 
n Noddack, Tacke und Berg, von Loring und Druce und von Dolejsek 
d Heyrovsky nach, wobei W. Franke Versuche reproduzierte und Grimm 
utgenspektroskopische Messungen ausfiihrte. In den nach Noddack und 
icke aufgearbeiteten Columbiten lieBen sich weder Masurium (43), noch 
enium (75) nachweisen. Die beiden starksten Linien des Réntgenspektrums 
o 75, Le, und Lg,, fallen sehr nahe oder genau mit der Hauptlinie des Zn baw. 
t einer schwacheren Linie des W zusammen. Das Spektrogramm von Berg 
er ein von Noddack und Tacke an Verf. tibersandtes Praparat, das 0,8 bis 
-roz. Re (75) enthalten sollte, war nach Grimm nicht hinreichend beweisend, 
es lediglich die Zn K,,-Linie etwas verwaschen enthielt. Grimm fand mit 
nem Spektrographen nur Fe, mit wenig Mn, Ta und Spuren von W, ohne 
e Spur von Re, obwohl er nach seiner Annahme 0,1 Proz. an Re noch hatte 
cennen kénnen. Da aber andererseits sowohl auf Grimm, wie auch auf 
M. Goldschmidt (Oslo) die Originale der zwei Aufnahmen, die Noddack, 
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Tacke und Berg zu ihrem Bericht iiber die Entdeckung der Ekamangane vet 
anlaBten, iiberzeugend wirkten, und da derartige Aufnahmen anscheinend nn 
mit einem inzwischen wieder verloren gegangenen Praparat erhalten wurdee 
so besteht die Méglichkeit, daB dem Columbit zuweilen irgend ein anderes, nich 
bekanntes Mineral beigemengt ist, das Ekamangane enthalt, wahrend die Colum 
bite des Verf. frei davon waren. — Bei Loring und Druce hat offenbar dt 
Gegenwart von W und Zn das Vorhandensein von 75 vorgetauscht, wahrem 
bei Nacharbeiten der Angabe von Dolejsek und Heyrovsky weder Franke 
noch auch Noddack, Tacke und Berg die Ekamangane finden konnten. D 
Griinfarbung der Chloridlésung, die das Element 75 enthalten sollte, weleh 
als besondere Eigenschaft angegeben war, zeigte sich als durch einen kleine 
Co-Gehalt verursacht. — Die Frage, ob die Ekamangane bereits entdeckt sine 
mu nach Verf. offen bleiben, bis es gelungen ist, in reproduzierbarer Weis 
zink- und wolframfreie Praparate herzustellen, die ihr Réntgenspektrum einwand 
frei zeigen. *BEHRL| 
7 
W. Kast. Das Debyediagramm einer anisotropen Schmelze it 
Magnetfeld., Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 7, 22, 1926, Nr. 2. ,,Das Debyediagrami 
der anisotropen Schmelzen ist als ,amorpher Ring‘ bekannt. Im Magnetfel 
senkrecht zur Durchstrahlungsrichtung zeigt sich eine Aufspaltung des amorphe 
Ringes in zwei Teile senkrecht zur Richtung des magnetischen Feldes. D: 
Ornsteinsche Kristalltheorie der anisotropen Fliissigkeiten, abgeleitet at 
Messungen des Verf. iiber die Anderung der Dielektrizitatskonstanten im Magne 
feld, die ein sehr groBes magnetisches Moment ergeben, gebraucht, wie hier durcha 
im Sinne von Prof. Ornstein festgestellt sein mag, die Bezeichnung Krista 
nur zur Kennzeichnung der sehr innigen Verkniipfung der Molekiile zu gréfSere 
Agegregaten, die als Ganzes im Magnetfeld orientiert werden. Das Réntgen 
im Magnetfeld findet in der vélligen Parallelorientierung der Aggregate zur Fel 
richtung seine volle Erklarung.‘‘ ScHEE 


George Glockler. The ionisation potential of methane. Journ. 

Chem. Soc. 48, 2021—2026, 1926, Nr. 8. Verf. berechnet zunaichst das I 
sierungspotential des Methans mit Hilfe der Regel von Eve, welche lautet: Di 
Produkt aus dem Ionisierungspotential eines Atoms und seinem Radius ist kon 
stant. Die Konstante ist fiir Edelgase im Mittel 21,4. Wird angenommen, 
Methan eine edelgasaihnliche Struktur hat, so folgt V;= 13,7 Volt. Sodar 
wurde die Ionisierungsspannung experimentell nach der Methode des Elektronel 
stoBes bestimmt, wobei Helium als Eichgas verwandt und besonders dara 
geachtet wurde, da die Zersetzung des Methans durch den Gliihdraht ni 
stérte. Es ergab sich V; = 14,4 bis 15,2 Volt. . GtnTHERSCHU 


Martin Rusch. Uber eine neue Methode zur Bestimmung des Wirkun 
querschnittes gegeniiber langsamen Elektronen. Ann. d. Phys. 
80, 707—727, 1926, Nr. 15. Als Parallelmethode zu der bekannten, von C. Ra 
sauer angegebenen Wirkungsquerschnittsmessung mit Hilfe eines zum Elektro 
strahl senkrecht gerichteten Magnetfeldes wird eine MeSanordnung mit z 
Elektronenstrahl nahe parallelgerichtetem Magnetfeld angegeben. Das Pri 
des hierzu nétigen Elektronenmonochromators beruht auf der wohl von E. Rie 
zuerst angegebenen und von H. Busch zu seiner ,,e /m-Bestimmung‘‘ verwand 
Tatsache, da Elektronen in einem zu _ ihrer Geschwindigkeitsrichtung 

parallelgerichteten homogenen Magnetfeld Schraubenlinien beschreiben, de 
Achse der Magnetfeldrichtung parallel ist und deren Ganghéhe wesentlich 
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der Elektronengeschwindigkeit abhangt. Hine Konstruktion eines Mono- 
omators im longitudinalen Magnetield ist fur das Gebiet der lang- 
en Hlektronenstrahlen durchgefiihrt. Die in der relativ einfachen J ustierung 
Blenden, vor allem in seiner Lichtstarke liegenden Vorztige bedingen seine 
seitige Verwendungsméglichkeit. Der Monochromator ist einer der C. Ram- 
erschen analogen DifferenzmeBanordnung vorgeschaltet. Die Messung 
Wirkungsquerschnitts von Gasteilchen gegeniiber langsamen Elektronen 
et im Gegensatz zu der C. Ramsauerschen (transversale Methode) im 
gitudinalen Magnetfeld statt. Die erhaltene Wirkungsquerschnittskurve (als 
tion der Elektronengeschwindigkeit) fiir Argon ist der von C. Ramsauer 
egebenen ahnlich und liegt um einige Prozent tiefer. Beabsichtigt ist, durch 
gleich der Wirkungsquerschnittskurven nach den beiden Methoden die Un- 
metrien der Gasmolekiile zu untersuchen und gegebenenfalls die A. Glasersche 
othese der Richtungserscheinung diamagnetischer Gase im Magnetfeld durch 
ekte Hxperimente zu priifen. Ruscx. 


Kondratjew. Uber die Dissoziation der Stickstoffmolekiile durch 
ektronenstoB. ZS.f. Phys. 38, 346—352, 1926, Nr. 4/5. [S. 1905.] Eusasser. 


orges Fournier. Sur l’absorption des rayons f par la matiére. C. R. 
5, 3/—39, 1926, Nr. 1. [S. 1910.] 


orges Fournier. Sur l’absorption des rayons f par la matiére. C. R. 
», 200— 203, 1926, Nr. 3. [S. 1911.] 


Guth. Zur anomalen Zerstreuung von a-Strahlen. Phys. ZS. 27, 
j—509, 1926, Nr.15. [S.1911.] 


omon Rosenblum. Sur le ralentissement des rayons @ par la matiére. 
R. 188, 198—200, 1926, Nr. 3. [S. 1912]. KOHLRAUSCH. 


§. Bhatnagar, N. A. Yajnik, Mata Prasad und Bashir Ahmed. Die Beziehung 
ischen der chemischen Konstitution verschiedener organischer 
issigkeiten und der optischen Durchlassigkeit damit getrankten 
piers. ZS. f. phys. Chem. 122, 88—160, 1926, Nr. 1/2. Hin Papier besonderer 
rstellung ist mit verschiedenen Flissigkeiten getrankt worden, wobei durch 
ewendung einer Injektionsspritze fiir gleiche Mengen Flissigkeit gesorgt worden 
Bei allen netzenden Flissigkeiten tritt Aufhellung ein, die mit wachsender 
uchtdicke bis zu einem Grenzwert anwachst, der von der Ausbreitungsfahigkeit 
1 dem Brechungsindex der Flussigkeit abhangt. Bei gr6Bter Aufhellung ist 
> Brechungsindex des Systems Papier—Fliissigkeit nahezu gleich dem der 
issigkeit allein. Der durch das Verhaltnis der Durchlassigkeiten fiir ungetranktes 
1 Pee alos Papier gegebene Aufhellungsfaktor ist eine additive EHigenschaft 
 Fliissigkeiten und seine Anderung in homologen Reihen gibt einen annahernd 
istanten Wert fiir die CH,-Gruppe, der durch die Konstitution beeinfluBt 
‘d. Daher geben auch Isomere verschiedene Aufhellung. Die Parallelitat 
- Aufhellung mit anderen physikalischen Konstanten erstreckt sich auch auf 
1 Siedepunkt. Hoherer Siedepunkt entspricht stérkerer Aufhellung. Die 

yebnisse sind in ziemlich ausfiihrlichen Tabellen zusammengestellt. 
H. R. Scuuuz. 


Volmer und A. Weber. Keimbildung in itibersattigten Gebilden. 
. f. phys. Chem. 119, 277—301, 1926, Nr. 3/4. Bekanntlich ist tbersaéttigten 
pilden unter gewissen Bedingungen eine Art Stabilitat eigentiimlich, fir die 
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sich seit Ostwald der Name Metastabilitét eingebiirgert hat. Es gelingt z. J 
nach R.von Helmholtz, den Sattigungsdruck des Wasserdampfes in dur 
Watte filtrierter Luft um das Zehnfache zu erhéhen, ohne daB Nebelbildur 
eintritt. Vom theoretischen Standpunkt ist dieses Verhalten bisher nicht restl 
geklart; Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen von Smoluchowsky zeigen, d 
iibersattigter Dampf tiberhaupt nicht existenzfahig sein sollte. Allerdings 
Smoluchowsky bei diesen Betrachtungen von der Beriicksichtigung der bt! 
der Bildung der neuen Phase aufzuwendenden Kapillararbeiten abgesehen, de: 
ausschlaggebende Bedeutung somit offenbar wird. — Die Verff. haben nun 
groBe Verdienst, diesen wichtigen, wenn auch bekannten Gesichtspunkt in d 
Lehre von der Phasenbildung aus metastabilen Zusténden eingefiihrt zu haber 
Sie kénnen sich dabei weitgehend an dltere, klassisch thermodynamische Untes 
suchungen von W. Gibbs anschlieBen, die der Frage der Stabilitat metastabild 
Zustande gewidmet sind. Mit diesem Forscher fiihren sie als Ma fir diese d 
Arbeit W ein, die gegen die Grenzflachenkrafte aufgewendet werden muf, um 
einen mit der ‘iibersattigten Phase im Gleichgewicht stehenden ,,Keim“ zu @ 
zeugen. Eine unendlich kleine Mehrarbeit geniigt dann, um den Keim wachse 
zu lassen und die Ubersittigung aufzuheben. Die Verff. erlautern die GréBe } 


4% 
ausfiihrlich im Falle der Trépfchenbildung W = a or?, wo @ die Oberflacher 


spannung ist und r mit der Ubersattigung In pe durch die bekannte Thoms onseh 


Gleichung zusammenhangt. Weiter wird W fiir den interessanten Fall, da® au 
der metastabilen Phase a eine -Abscheidung neuer Keime ¢ auf einem Fremé 
k6érper 6 erfolgt, zu 1h 

Ww 


aia Fe \Pae fac ttedooan a rtaot 


angegeben. Wenn ¢ q+ %%ec = %q» ist, d. h. die Grenzflaiche durch die net 
Phase vollig benetzbar ist, sinkt die Stabilitat von a auf Null herab. — Fiir d 
Frage der Haufigkeit der Keimbildung hat nun die Arbeit W eine ahnliche Br 
deutung wie die Aktivierungswarme in der Theorie der Reaktionsgeschwindigkei 
Infolge der Energieschwankungen in einem groBen, abgeschlossenen Syst 
erfolgt die freiwillige Bildung eines Keimes mit einer Haufigkeit, die die Statis 
Ww 
in Beziehung zu W setzt und proportional e *T ist. Die Verff. fiihren die Theo 
nicht bis zur gréBten erreichbaren Genauigkeit durch, da es sich bei den spa 
behandelten Anwendungen der Theorie um Vergleiche der Keimbildun. 
ork A ci be bei verdinderten Bedingungen handelt und sich hierfiir 
a i , 


Ansatz e kT hinreichend bewahrt. An dem Beispiel des tibersitti 

Wasserdampfes wird der auSerordentlich starke Abfall der e-Potenz gezel 
was die Beobachtung einer metastabilen Grenze vortauscht, die in dieser Theo 
jede Bedeutung verliert. Im experimentellen Teil der Arbeit wird teilweise iib 
eigene Versuche, teilweise iiber fremdes Beobachtungsmaterial berichtet, d 


zur Priifung der Theorie herangezogen wird. W i i i 
Arbeit selbst verwiesen. i errs ei 


C. H. Bosanquet. On the bending of crystals. 

1925, Nr. 1. Verf. untersucht mit Hilfe von Rén 
Kristallgitter eines NaCl-Kristalles geschieht, wenn 
Wasser 1a8t sich ein Steinsalzkristall zu einem 
gebnisse sind in Einklang mit denen von Joff é, 


Proc. Phys. Soc. 38, 88—§ 
tgenstrahlen, was mit de 
er gebogen wird. (In heife 
Halbkreis biegen.) Seine F 
wonach der Vorgang des Biege 
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a besteht, da der Kristall in viele kleine Kristalle zerfallt, die in rhombo- 
kaedrischen Flachen aneinander gleiten. Verf. fiigt hierzu noch die Annahme, 
die unregelmaBigen Raéume zwischen den Mikrokristallen mit einer sehr. 
osen Substanz, vermutlich amorphem NaCl gefiillt sind. GiyrHErscuuuze. 


re Thomas et Marie Sibi. Contribution a l’étude de la structure 
gelées. Organogels obtenus avec l’acétal benzoique de la 
dite. C. R. 183, 282—284, 1926, Nr. 4. Das Benzoylacetal des Sorbits gibt 
ar dem Hydrogel auch Organogele, welche meist opaleszent sind, im Polari- 
msmikroskop anisotrope Teilchen aufweisen und beim Schiitteln vielfach 
ken bilden. Die Alcoogele sind besonders auf Diffusion von Farbstoffen 
rsucht worden, die meisten diffundieren mit derselben Geschwindigkeit. — 
ochendem Wasser gibt das Acetal zwei Fraktionen, die eine gibt ein Hydrogel, 
andere bleibt in Wasser unléslich. Beide verhalten sich verschieden in ihrer 
ichkeit gegentiber organischen Mitteln. GYEMANT. 


). Herzog. The nature of the structure of cellulose and its signi- 
nce in chemical transformations. Journ. phys. chem. 30, 457—469, 
5, Nr. 4. Die Ergebnisse der réntgenspektrographischen Untersuchung von 
ulose werden mitgeteilt und die gefundenen Werte verglichen mit den aus 
-quadratischen Gleichung fiir rhombische Symmetrie unter der Annahme 
vier (C,H,,0;)-Gruppen in der Einheitszelle berechneten Werten. Es wird 
ist, da die rhombische Symmetrie und die fiir die Einheitszelle angenommene 
Be mit den Versuchsergebnissen in besserer Ubereinstimmung sind als irgend- 
she anderen Annahmen. Die quadratische Gleichung fiir merzerisierte Cellulose 
1 angegeben. Die Dimensionen der Kristallite natiirlicher Cellulosefasern 
den bestimmt. Es wird gezeigt, daB das Verhalten von Bastfasern sowohl 
magnetischen wie im elektrischen Felde den Ergebnissen optischer Messungen 
| von Réntgenstrahlenuntersuchungen vo6llig parallel verlauft. Die Réntgen- 
ersuchung von Cellulosenitrat und Celluloseacetat zeigt, da die Dimensionen 
er Derivate nur wenig von denen der urspriinglichen unbehandelten Cellulose 
reichen. Cellulosefasern, die durch die Denitration eines Cellulosenitrats 
r durch die Hydrolyse eines Celluloseacetats gewonnen wurden — beide waren 
orunglich aus unbehandelter Cellulose hergestellt —, gaben das Diagramm 
unbehandelten Cellulose. Andererseits gab Cellulose, die aus Hstern, welche 
merzerisierter Baumwolle hergestellt waren, regeneriert wurde, das Diagramm 
-Cellulosehydrat. Die Dimensionen der Kristallite von nitrierter und acetyli- 
ter Hanfcellulose werden angegeben, wobei die Esterifikation so sorgfaltig 
méglich und unter Bedingungen, unter denen die Faserstruktur erhalten 
bt, vorgenommen wurde. Die Gré8e von Teilchen in kolloidalen Losungen 
. Cellulosenitrat, die nach der Diffusionsmethode bestimmt wurde, entspricht 
au den Dimensionen der Kristallite, die aus dem Réntgendiagramm abgeleitet 
den. Die TeilchengréBe von Cellulose verschiedenen Ursprungs und von 
schiedener Vorbehandlung wird angegeben. BEHNKEN. 


L. Sponsler. X-ray diffraction patterns from plant materials. 
nce 62, 547—548, 1925, Nr. 1615. Mitteilung iiber die Auffindung von Struk- 
san an Pflanzenstoffen, wie Cellulosefasern und Starkekérnern nach dem 
»ye-Scherrer- Verfahren. BEHNKEN. 


Highfield. The colloidal properties of nitrocellulose sols in mixed 
vents. Trans. Faraday Soc. 22, 57—81, 1926, Nr. 2. Sowohl Nitrocellulose 
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wie die verschiedenen Lésungsmittel enthalten schwach und stark polare Gruppe 
Ausschlaggebend fiir die Lésefahigkeit ist die richtige Verteilung dieser Grupp 
im Lésungsmittel, daher lésen Gemische gut, auch wenn die Bestandteile alle 
dies nicht tun. Die Methoden zur Untersuchung der Lésefahigkeit, sowie ¢ 
Wege zur Erhéhung derselben werden erértert. Die Viskositat der Nitrocellulo: 
sole ist um so groBer, je geringer die Lésefahigkeit des betreffenden meee 

7YEMAt 
H. R. Kruyt and P. C. van der Willigen. The stability of suspensoids und 
influence of electrolyte mixtures. Proc. Amsterdam 29, 484—491, 193 
Nr. 4. Der antagonistische Flockungseffekt wird durch Elektrolyte bewirl 
welche die Ladung der Teilchen erhéhen. Mehrwertigkeit und starke Adsorbi 
barkeit des Ions von derselben Ladung wie das Teilchen hat die meiste Wirkur 
jedoch kommen auch spezifische Einfliisse des Sols zur Geltung. GYEMAI 


Wm. Biemann 3rd and P. A. van der Meulen. Monomolecular soap filr 
in emulsions. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2507—2514, 1925, Nr. 10. | 
wurden Emulsionen einer Phenol-Toluolmischung in Wasser in Gegenwart v 
Seifen hergestellt und nach einer friiheren Methode (Journ. Amer. Chem. & 
46, 876, 1924) die pro Seifenmolekel eingenommene Grenzflache bestimmt. & 
nimmt mit zunehmender Seifenkonzentration ab und strebt eimem Grenzwe 
zu. Auch die Konzentration des Phenols hat einen kleinen EinfluB. Uber 0,01 m 
Seifenkonzentration ist die Schicht dicht monomolekular, die  spezifise 
Flache 17 A2.. Die Carboxylgruppen ragen wahrscheinlich nach der Wasst 
phase hin. GyYEMAI 


E. Houdremont und Hans Kallen. Uber Kugellagerstahl. ZS. d. Ver. 
Ing. 70, 1035—1039, 1926, Nr. 31. Es wird meist unmittelbar hartbarer Cr-Sta 
mit 1 Proz. C, 1,5 Proz. Cr und weniger als 0,03 Proz. P und S verwendet, d 
im Siemens-Martin- oder Elektroofen erschmolzen wird, wobei vor allem a 
Entphosphorung, Entschwefelung und Desoxydation zu achten ist, falls nie 
mit verunreinigungsfreiem Einsatz gearbeitet wird. Der Cr-Gehalt gibt gréBe 
Harte- (infolge freier Carbide), gréBere Elastizitatsgrenze, feineres Korn w 
damit auch héheren VerschleiBwiderstand. Da Abschrecken in Ol geniigt, si 
auch die Hirtespannungen kleiner. MaSgebend fiir die Giite des Kugellagerstal 
ist natiirlich auch die weitere Verarbeitung und die richtige Hartung. Zwisch 
geschmiedeten und aus Rohr hergestellten Ringen war kein merklicher Unt 
schied zu erkennen. BERN! 


P. Goerens. Uber Stahlqualitaten und ihre Beziehung zu den He 
stellungsverfahren. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 1093—1099, 1129—1136, 11 
—1198,. 1926, Nr. 33, 34, 36. Es werden unterschieden: nach der chemisch 
Zusammensetzung Stahlsorten, nach dem Herstellungsverfahren Stahlart 
und nach den Kigenschaften und dem Verhalten Stahlqualitaéten. Fiir letzt 
fehlt bisher ein Mafstab, untersucht wird im allgemeinen nur ihr Verhalten ] 
starken Formianderungen, das aber nichts fiir die Geeignetheit fiir den ger 
gewunschten Zweck aussagt. Liegen die Fremdkérper in der Form von - 
kristallen vor (wie bei Si, Mn, P, Cr, Ni, W, Va, Co), so wachst ihre Wirku 
auf die Eigenschaften des Eisens bei geringen Gehalten etwa proportional ih 
Menge. Doch diirfen bei gewissen Stahlsorten die Primarkristallite eine ge 
GréBe nicht iiberschreiten, damit nicht bei der Weiterverarbeitung Risse 
treten. Bildet dagegen der Fremdkérper selbstandige, mechanisch eingemen 
Verbindungen (wie bei 8), so hangt seine Wirkung wesentlich von der F 
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d der Verteilung ab. Bilden sie z. B. ein Netzwerk an den Korngrenzen, so 
tt die Festigkeit im wesentlichen eine Funktion der Festigkeit dieser Schicht 
d ihrer Haftfahigkeit an der Grundmasse; weniger ungiinstig ist Einlagerung 
Form kleiner Kristalle (wie bei Mangansulfid). Einlagerungen verringern 
ch den Korrosionswiderstand und bewirken wegen ihrer abweichenden Aus- 
ehnung Warmespannungen und Risse. Stahle mit Einschliissen diirfen auch 
eine so starke Verschmiedung erfahren. Zur Bestimmung der Art und Menge 
er Einschliisse fehlen bisher noch zuverlassige Verfahren, nur die Metallographie 
ibt einen qualitativen Uberblick (am besten bei Anwendung einer Art Dunkel- 
Idbeleuchtung). Eisencarbid wirkt giinstiger, da viele seiner Eigenschaften 
enen des Hisens wesentlich néher liegen als bei anderen Einschliissen, doch 
ielt auch seine Form und Verteilung eine Rolle (kérniger und lamellarer Perlit). 
on Wichtigkeit ist ferner die gegenseitige Beeinflussung der Fremdkérper, vor 
Mem gegen C, und ihr EHinflu®B auf die Unterdriickung oder Verzégerung von 
mwandlungen. — Die Beseitigung der im Roheisen enthaltenen unvermeidlichen 
remdkérper kann erfolgen durch: Lésen, Oxydieren, Reduzieren oder Aus- — 
<ristallisieren. Das Lésen beruht auf einer Diffusion der Fremdkérper aus dem 
Hisen in die Schlacke (S bei basischer, Eisenoxydul bei saurer Schlacke), wobei 
ich ein Gleichgewichtszustand einstellt, so daB eine véllige Entfernung unméglich 
st. Durch Frischen lassen sich C, Si, Mn und P in ihre Oxyde iiberfiihren, die 
lann aus der Schmelze entfernt werden miissen. Auch bei diesen Umsetzungen 
reten Gleichgewichtserscheinungen auf. Das Reduzieren erfolgt durch Binden 
les Kisenoxyduls ‘an Kieselsiure; da dies nicht restlos méglich, wird es durch 
lesoxydierende Zusatze (Mn, Si, Al, C) zersetzt. Das Aufsteigen der dabei ge- 
yldeten Oxyde hangt von der Arbeitsweise ab. Auskristallisieren erfolgt bei 
lem Holzkohlenfrischfeuer- und dem Puddelverfahren. Darauf werden die ver- 
chiedenen Verfahren zur Beseitigung der Fremdk6rper (Bessemer-,; Thomas-, 
siemens-Martin-, Tiegelschmelz- und Elektroschmelzverfahren) in ihrem Verlauf 
md den dabei zu beachtenden Gesichtspunkten besprochen. Beim Ubergang 
les Stahles aus dem fliissigen in den festen Zustand kénnen Wirkungen physi- 
calischer und chemischer Art (Transkristallisation, Seigerung) die Qualitat noch 
achtraglich beeinflussen. Bei kleinen Querschnitten lassen sich durch geeignete 
‘formgebung und Warmebehandlung bereits durch geringe Legierungszusatze 
ute mechanische Higenschaften erzielen, wie an verschiedenen Beispielen gezeigt 
vird. Grunds&tzlich ist eine Verbesserung des Stahles nur zu erzielen, wenn 
nan den Umweg iiber das Roheisen vermeidet. Zum SchluB wird noch auf. die 
virtschaftlichen Gesichtspunkte eingegangen. Fortschritte sind durch Normung, 
Femeinschaftsarbeit zwischen Verbraucher und Erzeuger und durch Sonder- 
riifungen zu erzielen, bei denen die betreffenden Teile 4hnlichen Beanspruchungen 
vie beim praktischen Gebrauch unterworfen werden. BERNDT. 


>, Oberhoffer. Hin spezifisches Atzmittel fiir Silicium in Eisen. 
‘tahl u. Hisen 46, 1191—1192, 1926, Nr. 35. Bei mit Si desoxydierten Proben 
rwies sich als gutes Atzmittel auf Si eine alkoholische Lésung von 1:10 von 
/;9 norm. Jodlésung, bei einer Atzdauer von 5 bis 15 Minuten. Zuweilen war 
sichtes Uberpolieren nach dem Atzen giinstig. An den verschiedenen Proben 
rkennt man zwei Zonen, von denen die eine gleichmafig dunkel, die andere 
on hellen Punkten durchsetzt erscheint, die sich als Atzlécher erwiesen, und 
laB die Ausdehnung der dunklen Zone mit steigendem Si-Zusatz deutlich ab- 
immt. Die chemische Analyse ergab fiir den Si-Gehalt der beiden Zonen einen 
roBen Unterschied (z. B. fiir die dunkle 0,009 bis 0,11 Proz. gegen 1,48 bis 
,15 Proz. der anderen). Aus den Versuchen folgt, daB die Diffusion des Si im_ 
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fliissigen Eisen nur sehr langsam vor sich geht, was auch damit in Ubereinstimmun; 

daB das Si im Dynamo- und Transformatoreneisen gleichfalls ungleichmai; 
verteilt ist. Das Atzmittel reagiert selbst bei Gegenwart von C und Mn auch 
nur auf Si. BERNDY 
Andreas Weber. Physikalische und metallographische Untersuchunger 
zur natirlichen und kinstlichen Alterung des geharteten Stahles 
Diss. Techn. Hochschule Miinchen 1925, 76 Seiten und 12 Tafeln. Die Anderungep 
an geharteten Stahlen beruhen auf Molekularkraften und Anderungen des Ge: 
fiiges. Die einzelnen Ursachen sind durch Bestimmung der Anderungen des 
Gefiiges, des elektrisch n Widerstandes, der Dichte und der Langen zu erfassen: 
Diese wurden an 3C-, 2Cr- und 1 Cr-Ni-Stahl verfolgt. Zunachst wurde ar 
weichen Proben (17 bis 20mm Durchmesser, 100mm Lange) festgestellt, daf 
durch Abdrehen der Walzhaut oder durch Ausbohren Verlangerungen auftreten: 
daB also bereits im Rohmaterial Spannungen vorhanden waren. Durch das 
Harten nahm die Dichte ab, die Lange im allgemeinen zu, ebenso der Widerstanc 
(der im iibrigen etwa proportional dem C-Gehalt war) zu. Mit der Zeit (bis zu 
21% Jahren verfolgt) wuchs die Dichte der geharteten Stiicke und nahm die Lange 
exponentiell ab. Auch bei Wechselbadern (je 2 Minuten in kaltes und siedendes 
Wasser, bis zu 600mal wiederholt) zeigten sich im wesentlichen dieselben Ver- 
haltnisse, ohne da damit fiir die Dichte bereits ein stabiler Zustand erreicht 
war. Man kann schlieBen, daGB die natiirliche Alterung erst nach 30 bis 40 Jahren 
ihr Ende gefunden haben wird. — Erwaérmen auf konstante Temperatur (bis 
500 Stunden bei 100 bis 150°) rief im allgemeinen gréRere Anderungen hervor, 
woraus folgt, daB die der Wechselbader auf eine reine Erwaérmung zuriickzuftihren 
ist. Der gr6Bte Teil der Dichtezunahme erfolgte bereits in den ersten 10 Stunden, 
wahrend die Langenabnahmen asymptotisch mit der Zeit verliefen. Die GréBe 
der Laingenaénderung nach 500 Stunden war von der Hohe der AnlaBtemperatur 
nur wenig beeinfluBt. Mit hédherer Temperatur verliefen die Anderungen rascher, 
bei 150° trat aber bereits nach zehnstiindiger Erhitzung eine Wiederabkehr von 
dem stabilen Zustand auf. Fiir die Praxis ergibt sich als Regel fiir die kiinstliche 
Alterung: 200 Stunden auf 120°, nur bei hoch Cr-haltigen Stahlen kann man 
auch auf 150° (500 Stunden) gehen. Der gréBte Teil der beobachteten Anderungen 
ist durch den Spannungsausgleich bedingt;*dazu mu8 man aber auch Gefiige- 
anderungen mit in Kauf nehmen, um die Staihle gegen etwaige Anderungen durch 
Temperaturerhéhung beim Gebrauch zu schiitzen. | Wechselndes Eintauchen 
in fliissige Luft und kaltes Wasser bewirkte keine Alterung. Die Ergebnisse 
wurden auch durch Massenversuche an lingeren rechteckigen Leisten aus Cr-Stahl 
bestitigt. Die metallographischen Versuche lehrten, da durch das Anlassen 
ein Zerfall der festen Lésung und eine Carbidausscheidung bewirkt wird, die 
im wesentlichen nach 74 Stunden AnlaSdauer beendigt sind. Durch den ‘Spannungs- 
ausgleich wird die Dichte erhéht, durch die Gefiigedénderung erniedrigt. Die 
natirliche Alterung bewirkt nur den Spannungsausgleich, wahrend die kiinstliche 
dazu auch das Gefiige beeinfluBt, und zwar durch Reaktion der Hartungskohle 
mit dem Eisen, die bereits bei 100° stark einsetzt. Der Zerfall der Eisencarbide 
und die Reaktionen des frei werdenden C wiederholen sich zum Teil mehrmals, 
wodurch sich die Versuchsergebnisse im einzelnen erkliren lassen. Die bei 130° 
gebildeten Carbide diirften stabil sein. Brrnpv. 


Henry 8. Rawdon, Peter Hidnert und W. A. Tucker. Einige Wirkungen des 
Wasserstoffs auf Eisen und sein Verhalten bei einer Transformation 
bei 370° (698° F). Trans. Amer. Soc. Steel Treating 10, 233—256, 1926. Der 
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' eck der Untersuchung war, festzustellen, ob eine kiirzlich gefundene ,,Trans- 

mation“ im Fe bei 370° nicht auf ee Wirkung des H, zuriickzufiihren sei. 
urch thermische Analyse konnte eine ,,Irregularitat‘‘, die sich durch Warme- 
twicklung beim Erwaérmen kund tat, das Maximum war bei rund 300°, in 
igen. Fe-Stiicken nachgewiesen werden. Diese Erscheinung war noch deutlicher 
einigen Probestiicken, die in H, erhitzt worden waren. Auch bei 370° konnte 
e Irregularitét in der thermischen Ausdehnung in einigen gleich behandelten 
licken festgestellt werden. Fe, das einen betrachtlichen Gehalt an Eisenoxyd 
tte, zeigte diese Erscheinung am deutlichsten. Fe, das mit ,,kathodischem“ 
lg beladen war, zeigte auch abnormes Verhalten bei der thermischen Analyse, 
amlich Warmeabsorption. Die Resultate dieser Untersuchungen bestitigen 
icht die Existenz der gefundenen Transformation. Die Untersuchung der 
istallstruktur des Fe, das durch Reduktion des Oxyds mit Hy, hergestellt war, 
ittels X-Strahlen, zeigte eine bedeutend feinere Korngr6éBe fiir ein solches 
aterial als fiir das gewéhnliche Fe. Eine denkbare Erklarung fiir die Warme- 
twicklung bei 370° ware die Rekristallisation des sehr feinkérnigen Metalls, 

s durch Reduktion des Oxyds mittels H, entstanden ist. * WILKE. 


nson Hayes und H. U. Wakefield. Der Kohlenstoffgehalt des Perlits 
a Hisen-Kohlenstofflegierungen, die 1 Proz. Silicium enthalten. 
rans. Amer. Soc. Steel Treating 10, 214—232, 1926, State College. Verff. be- 
prechen ein etwas abgeandertes Diagramm der reinen Fe-C-Legierungen, das 
ufgestellt worden ist, um den neuen Untersuchungen tiber weibes GuBeisen 
a entsprechen. Der C-Gehalt des Punktes C ist bis jetzt nicht bestimmt worden. 
us den von Verff. angestellten Versuchen ergibt sich 0,669 Proz. fiir den C-Gehalt 
es Perlits fiir eine Legierung, die 1 Proz. Si enthalt, was mit der Lage des C 
unktes im neuen Diagramm innerhalb des Versuchsfehlers tibereinstimmt. 
*WILKE. 


. Rapatz. Die Leistung von Schnellstahlmessern und ihre Prtifung. 
tahl u. Hisen 46, 1109—1117, 1926, Nr. 33. [S. 1881.] 


. Eichenberg und W. Oertel. Uber den Einflu&8 der Behandlung des 
ransformatoreneisens auf seine Wattverluste. Bericht Nr. 87 des 
Verkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhtittenleute, Sitzung vom 
1. Mai 1926, 9 Seiten und 2 Tafeln. [S. 1920.] BERNDT. 


. J. Gough, D. Hanson and §S. J. Wright. The Behaviour of Single Crystals 
f Aluminium under Static and Repeated Stresses. Phil. Trans. 
\) 226, 1—30, 1926, Nr. 636. Die Versuche mit abwechselnden Zug- und Druck- 
Jannungen (2200 Wechsel/min), Torsionswechselbeanspruchungen, langsamen 
yklen von Zugspannungen sowie Zugschlagversuche fiihrten zu dem Ergebnis, 
2B die Kristalle keine Elastizitatsgrenze besitzen (sicher unter 0,07 t /Quadratzoll), 
mndern daB auch bereits bei den kleinsten Belastungen dauernde Deformationen 
iftreten. Diese bestanden aus einer Scherung in der Richtung einer der Haupt- 
somlinien auf einer oder mehreren der Oktaederebenen. Die auf der polierten 
berflache der Probestabe erscheinenden Gleitlinien waren Spuren dieser Ebenen. 
as Gleiten auf irgend einer Ebene bewirkte zunachst eine VergroSerung des 
liderstandes gegen weitere Gleitung; gleichzeitig trat eine Hartungswirkung 
if anderen Ebenen ein, die fiir solche, welche die urspriinglichen Gleitebenen 
hnitten, gréBer war als bei dazu parallelen Ebenen. Der Widerstand gegen 
leitung war bei Druckbeanspruchungen auf die betreffend> Ebene gréBer als 
i Zugheanspruchungen. Die Gleitung schien auf die Ebene beschrankt zu sein 


Tor , 


1892 4. Aufbau der Materie. — 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


bei welcher die Scherspannung in einer der Hauptatomrichtungen am groBter 
war. Die Hartungswirkung ist anscheinend in irgend einer Weise mit einer Stéruna 
des Raumgitters verbunden; da® diese (nach Carpenter und Elam) in eine: 
Biegung der Kristallebenen besteht, konnte durch die vorliegenden Versucha 
nicht bestitigt werden, da die Réntgenuntersuchungen nur eine sehr geringg 
Kriimmung erkennen lieSen, und da ferner die aus der Réntgenanalys folgenden 
Ebenen sowohl vor wie nach dem Versuch sehr gut mit den aus den Gleitlinier 
berechneten iibereinstimmten. Nach Ansicht der Verff. besteht die Verzerrung 
des Raumgitters in einem ,,Runzeln“ der Ebenen; in den , Spitzen“ dieser Falten 
kénnen dann starke 6rtliche Spannungen auftreten, die nach Uberschreiter 
eines bestimmten Grenzwertes zum Brugh des Kristalls ftihren. BERNDT 


Wolfgang Henze. Versuche zur Herstellung getriibter weiBer Glasurer 
und Emails ohne Zinnoxyd. Keram. Rundsch. 34, 193—195, 212—214| 
243—245, 1926, Nr. 12, 13 u. 15. Seit langem sind Bestrebungen im Gange' 
das relativ teure Zinnoxyd bei der Herstellung von Emails durch andere Triibungs: 
mittel zu ersetzen. Als Ersatzmittel kommen besonders in Frage die Oxyde 
von Antimon, Arsen, Titan, Zink und Zirkon sowie Fluorverbindungen unc 
Phosphate. Verf. hat mit allen diesen Versuche angestellt und beschrieben. — 
Zuerst werden die Fluorverbindungen besprochen; die physikalischen unc 
chemischen Vorginge, die die Triibung hervorrufen, sind bei diesen Verbindunger 
noch nicht eindeutig geklart. Die verschiedenen Méglichkeiten werden diskutiert 
Die Arsenverbindungen liefern gute Resultate, kGnnen aber wegen ihrer Giftigkeit 
nur bedingte Anwendung finden. Viel und mit gutem Erfolg werden Antimon 
verbindungen verwandt; sie bereiten jedoch oft auch Schwierigkeiten, da be 
Anwesenheit von Blei leicht Gelbfarbung in der Glasur auftritt. Das Natrium 
metantimonat (Leukonin) wird von organischen Sauren als unschadliche Antimon. 
siureverbindung gelést, dagegen bildet Antimonoxyd leicht gesundheitsschadliche 
Stoffe (Brechweinstein) und ist deshalb bei Kiichengeraiten zu vermeiden. Ak 
weniger geeignet ergab sich das Zinkoxyd, da es geringe Deckkraft besitzt unc 
die Emails leicht unansehnlich macht. Die Phosphorsiureverbindungen erzeuger 
oft schwerfliissige und blinde Glasuren, werden aber nach erprobten Verfahrer 
gern verwandt, da sie billig sind (Knochenasche). Als am besten geeignet erwie: 
sich Zirkonoxyd; hieriiber sind schon vielfach Versuche gemacht worden. Be 
sonders eingehend hat Hartmann die Zirkonemails in seiner Dissertation be 
schrieben (ZS. f. anorg. Chem. 1909, S. 178). Dem Zirkonoxyd ahnlich verhal 
sich Titanoxyd. Die vom Verf. als bestgeeignet gefundenen Zusammensetzungel 
fiir die Glasuren mit den verschiedenen Triibungsmitteln sind angegeben. Mehrer 
Arbeiten anderer Forscher sind teilweise zitiert und zahlreiche Literaturangaber 
verzeichnet. TEPOHL 
E. Edwards, I. Bowen and §. Alty. The effect of tension on certain elasti 
properties of wires. Phil. Mag. (7) 2, 321—340, 1926, Nr. 8. [S. 1877.]_ 

BERND! 
A. Keith Brewer. Ionization in reacting gases. Phys. Rev. 26, 633—642 
1925, Nr. 5. In den Raum zwischen zwei konzentrischen Zylinderelektrodet 
werden Alkohol und Stickstoff sowie trockener Sauerstoff eingeblasen. Die be 
erhéhter Temperatur eintretende Alkoholoxydation ist mit Ionenbildung ver 
bunden. Es wird zunachst der Einflu8 der Temperatur auf die Leitfahigkei 
des Gasgemisches untersucht und ein exponentieller Anstieg festgestellt. Stron 
und Spannung sind einander proportional bis zu den héchsten verwendeter 
Spannungen von 1800 Volt, ohne Anzeichen von Sattigungserscheinungen. Da 
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aktionsprodukt enthalt Aldehyd, Saéure und Kohlendioxyd. Die bisher er- 
hnten Versuche waren mit Goldelektroden erhalten. Bei Verwendung von 
uminiumelektroden treten weit geringere Stréme auf. Im Reaktionsprodukt 
len Aldehyd und Saure. Daraus wird geschlossen, daB die Reaktion im Kontakt 
it dem Elektrodenmaterial stattfindet. Aluminium kann dann wegen seiner 
dhaut keine sonderliche Katalysatorwirkung ausiiben. Durch Versuche 
it Ozon wurde diese Auffassung gestiitzt. — Die Beobachtung, da® Al einen 
ringen Wirkungsgrad hat, erméglicht, die Wirkung der Elektrodenpolaritat 
untersuchen. An Al und Au konnte kein Unterschied in der Leitfahigkeit 
s Gases bei Anderung des Vorzeichens der angelegten Spannung gefunden 
erden, wohl aber bei Kupferelektroden. Bei diesen wurde auBerdem ein Sinken 
r Ausbeute an oxydiertem Alkohol mit zunehmender Oxydation der Ober- 
achen beobachtet. An Glas-Goldelektroden wurde der schon erwahnte Tempe- 
tureinfluB noch einmal gepriift. Bei der Diskussion der Ergebnisse wird zunachst 
s Fehlen von Sattigungsstr6men behandelt und darauf zuriickgefiihrt, daB 
e Reaktionen auf der Elektrodenoberflache stattfinden. Die Molekiile werden 
urch die Bildkraft ihrer Pole und die Oberflachenkrafte festgehalten und in 
men gespalten. Ein Teil dieser Ionen reagiert dann mit fremdartigen Molekilen. 
Donat. 


/ 
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hysikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen 
nd Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 218. Elektrot. ZS. 
7, 968—969, 1926, Nr. 33. GUNTHERSCHULZE. 


ritz Bergtold. Spulen- und Feldanordnung bei magnetelektrischen 
Ccheibenankerzahlern. Arch. f. Elektrot. 16, 377—393, 1926, Nr. 5. Nach 
ner kurzen Beschreibung des magnetelektrischen Scheibenankerzéhlers wird 
ui die Wichtigkeit eines hohen Triebmoment-Mittel- und -Mindestwertes hin- 
swiesen. Um diese Groen méglichst giinstig erhalten zu koénnen, wird der 
riebmomentverlauf in Abhangigkeit vom Ankerdrehwinkel als Funktion der 
pulen- und Feldanordnung untersucht. Dazu ist der durch Mae und Gestalt 
sr wirksamen Teile bedingte Triebmomentfaktor als Produkt eines Feld- und 
nes Stromfaktors aufgefaBt. Der erstere ist leicht zu bestimmen, wenn man an 
telle der wirklichen Spulenform eine angegebene gleichwertige Ersatzspule 
nfiihrt. Der letztere wird fiir offene und geschlossene Spulenschaltung berechnet, 
obei sich die offene Schaltung als ungiinstig erweist. Zum Vergleich ver- 
hhiedener Anordnungen werden diese auf gleiches Spulen- und Magnetgewicht 
azogen. Es ergeben sich fiir jede Feldform eine oder zwei giinstigste Spulen- 
mmen. Bei einer — mit Riicksicht auf ein groBes Bremsmoment — gering ge- 
fhiten Pollange ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Spulen gréSer 
wunehmen, als es fiir die bekannten Ausfiihrungen zutrifft. GtnrHErscHuLzE. 


., Klein. Der selbsttatige Ladeschalter System Péhler. Elektrot. 
S. 47, 929—932, 1926, Nr. 32. GUNTHERSCHULZE. 


. Busch. Das Kriechgalvanometer. Hine neue Methode zur Messung 
on Spannungsintegralen, Elektrizitatsmengen sowie magnetischer 
eldstarken. ZS. f. techn. Phys. 7, 361—371, 1926, Nr. 8. Bei der Messung 
m Elektrizitatsmengen und magnetischen Feldern mit dem ballistischen Galvano- 
eter ist eine sehr groBe Schwingungsdauer erforderlich, um einerseits die Er- 
llung der Bedingung, da die Dauer des StromstoBes sehr klein gegentiber 
xr Schwingungsdauer des Galvanometers sein soll, zu gewahrleisten, und um 
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andererseits den ersten Ausschlag geniigend genau ablesen zu kénnen. Infolge 
dessen ist das Arbeiten mit dem ballistischen Galvanometer etwas zeitraubend 
Verf. weist darauf hin, da8 man das gleiche Ziel, namlich einen der Elektrizitats 
menge proportionalen Ausschlag, auch auf grundsatzlich andere Weise erreichen 
kann, indem man es namlich durch geeignete Wahl der Bedingungen. so einrichtet 
daB wahrend des Stromablaufs die Bewegung des Galvanometersystems 1 
wesentlichen nicht durch das Tragheitsglied in der bekannten Bewegungsgleichut 
des Galvanometers, sondern durch das Dampfungsglied bestimmt ist. Das ka 
man erreichen durch eine sehr groBe Dampfungskonstante, wie sie bei ein 
normalen Drehspulgalvanometer bei kleinem AuBeren SchlieBungswidersta 
auftritt. Dieser Gedanke ist, wie auch Verf. bemerkt, nicht ganz neu, sondern 
bildet die Grundlage des technischen ,,Fluxmeters“ (vgl. Gumlich, Magnetische 
Messungen, S. 112... Braunschweig 1918), eines Spezialinstrumentes zur Messungy 
magnetischer Felder, das aus einer Priifspule in Verbindung mit einem kriéchendi 
gedimpften, in Einheiten der magnetischen Feldstarke geeichten Zeigergalvano- 
meter besteht. In vorliegender Arbeit wird die Methode des ballistischen Galvano-: 
meters mit extrem starker Dampfung (,,Kriechgalvanometer‘‘) kritisch behandelt,, 
die Fehlerquellen werden erértert, und es wird gezeigt, unter welchen Bedingungen: 
normale Galvanometer hierfiir verwandt werden kénnen. Es ergibt sich, dab: 
die Methode des Kriechgalvanometers der tiblichen ballistischen Methode im 
allgemeinen durchaus gleichwertig, in mancher Hinsicht zweifellos tiberlege 
ist. Ihre Vorteile liegen einmal in der Mefschnelligkeit, die bei langeren Mef- 
reihen eine erhebliche Zeitersparnis bedingt, zweitens bei Messungen von magni 
tischen Feldern oder Induktionskoeffizienten in der Unabhiangigkeit des A 
schlages vom Widerstand des Galvanometerkreises, drittens bei Kapazita 
messungen in der Verringerung des Riickstandsfehlers. Die Diskussion der vo 
der Tragheit und Direktionskraft herriihrenden Fehler ergab, da diese bei gi 
niigend groBer Dampfung unter der MeBgenauigkeit bleiben. Etwas gréfer sin 
die Fehler, die durch das stets etwas ungleichférmige Magnetfeld des Galvano- 
meters hervorgerufen werden. Auch beim ballistischen Galvanometer trete 
derartige Fehler auf, weil die Ungleichférmigkeit des Magnetfeldes in Verbind 
mit dem nie restlos zu vermeidenden Magnetismus des Galvanometersyste 
értliche Inkonstanz der Direktionskraft hervorruft. Nach den Erfahrunge 
bei dem vom Verf. untersuchten Instrument sind die relativen Schwankunge 
der Direktionskraft gréBer als die des Magnetfeldes und damit die Fehler bei 
ballistischen Galvanometer gréBer als beim Kriechgalvanometer. — Die Empfin 
lichkeit des Kriechgalvanometers ist bei magnetischen Messungen annahern 
ebenso groB wie die des ballistischen Galvanometers, bei Kapazitaétsmessunge 
etwa 20mal kleiner. Ebenso wie das ballistische Galvanometer la®t sich auc 
das Kriechgalvanometer absolut eichen, d. h. die Bestimmung seines Reduktions: 
faktors auf die Messung von statischem Reduktionsfaktor, Schwingungsdaue 
und Dampfung zuriickfiihren. eee 


Wilhelm Geyger. Messungen mit dem Schleifdraht-Wechselstrom 
kompensator. Arch. f. Elektrot. 17, 213—241, 1926, Nr. 3. In friiheren Mit 
teilungen, (Elektrot. ZS. 1924, 8. 1348; Arch. f. Elektrot. 15, 187, 1925) hat de 
Verf. unter dem Namen » Schleifdraht-Wechselstromkompensator“ einen ein 
fachen Wechselstromkompensator kurz beschrieben, welcher erméglicht, Wechsel 
spannungen in bezug auf Amplitude und Phase mittels einer zur Kompensatio1 
dienenden Vergleichsspannung zu untersuchen, welche aus zwei hintereinande 
geschalteten, um 90° in der Phase gegeneinander verschobenen Teilspannunge! 
zusammengesetzt ist. Die beiden Teilspannungen werden als stetig regelbar 
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annungsabfalle an zwei kalibrierten, mit Schleifkontakten versehenen MeB- 
thten abgegriffen, an welchen zwei um 90° in der Phase gegeneinander ver- 
obene Wechselspannungen von gleicher Amplitude wirksam sind. Die Mittel- 
ukte der beiden MefSdrahte sind miteinander leitend verbunden, derart, daR 
Schleifkontakte, ohne die Verbindungsstellen zu beriihren, iiber die MeBdraht- 
ttelpunkte gleiten kénnen. Die Kompensation wird mit Hilfe eines auf die 
dfrequenz des Wechselstromes abgestimmten Vibrationsgalvanometers aus- 
uhrt, und es lassen sich an je zwei der vier MeBdrahthalften, welche den Achsen 
es rechtwinkligen Koordinatensystems entsprechen, Kompensationsspannungen 
liebiger Phase abgreifen, so daB ohne Zuhilfenahme von Stromwendern be- 
bige Spannungen in allen vier Quadranten kompensiert werden kénnen. — 
s Erganzung zu den erwahnten friitheren Mitteilungen werden zunachst Wirkungs- 
ise und endgiiltige (verbesserte) Ausfiihrungsform des Schleifdraht-Wechsel- 
omkompensators an Hand von Abbildungen ausfiihrlich erlautert. AnschlieBend 
rden die elektrischen Abmessungen, sowie der hieraus sich ergebende Me8- 
.d Anwendungsbereich des Apparates festgelegt und die Fehlerquellen erértert. 
6 eigenartigen Widerstandsverhaltnisse und der sehr geringe Eigenverbrauch 
mdglichten, den Apparat in Verbindung mit MeBtransformatoren zu verwenden, 
da besonders einfache und zweckmaBige MeBanordnungen zusammengestellt 
rden kénnen. — Hierauf werden verschiedenartige Messungen (Untersuchungen 

WechselstrommeBgeraten,. Ausmessung elektromagnetischer Wechselfelder, 
ssungen an Stromwandlern und Induktionszéhlern, Messungen mit dem magne- 
chen Spannungsmesser, Skineffekt- und Scheibenstrommessungen, Messung 
trem kleiner Strom- und Spannungswerte) als Beispiele mitgeteilt. Sie zeigen, 
e der Schleifdraht-Wechselstromkompensator zur Lésung in der Praxis haufig 
riegender Aufgaben benutzt werden kann. GEYGER. 


ilhelm Geyger. Die Messung gegenseitiger Induktivitaéten nach 
r Kompensationsmethode. Helios 32, 281—283, 1926, Nr. 37. Es wird 
.kurzer Uberblick iiber die zur Messung gegenseitiger Induktivitaten geeigneten 
ympensations- und Briickenschaltungen gegeben. Bei diesen Anordnungen 
ed die zu messende gegenseitige Induktivitat mit einer zweiten gegenseitigen 
luktivitaét oder mit einer Induktivitét oder mit einer Kapazitaét bekannter 
6Be verglichen. Nach Behandlung der verschiedenen Schaltungsméglichkeiten 
ist der Verf. darauf hin, daB es bei einigen Anordnungen, bei denen als Ver- 
ichsnormal eine geeichte, stetig veranderbare gegenseitige Induktivitat benutzt 
‘cd, vorteilhaft sein kann, an Stelle des bisher gebraéuchlichen, bei abgeglichener 
Banordnung sekundar unbelasteten Variators fiir gegenseitige Induktion einen. 
der Kopplung unverdnderlichen, sekundar belasteten Lufttransformator zu 
‘wenden, in dessen Sekundarkreis ein mit Abgreifkontakten versehener Kom- 
isationswiderstand (Kompensationsapparat oder Schleifdraht) eingeschaltet 
(vgl. W. Geyger, Arch. f. Elektrot. 15, 174, 1925; 17, 71, 1926), Hierdurch 
eben sich folgende meBtechnische Vorteile: 1. Fortfall der Variatoreichkurven, 
nittelbare Ablesung der zu messenden gegenseitigen Induktivitét; 2. MeB- 
auigkeit und zeitliche Konstanz der Eichung sind groB8. da der Lufttrans- 
mator konstruktiv als Prazisionsnormal ausgebildet werden kann. — In der 
ginalarbeit sind die Abbildungen 10 und 11 miteinander zu vertauschen. Die 
Abbildung 10 wiedergegebene Schaltung mit Kunstschaltungen im Primar- 
1 Sekundarkreis des Lufttransformators stellt also die MeSanordnung dar 
Messung des Phasenwinkels zwischen Primarstrom und Sekundérklemmen- 
nnung an MeBobjekten, bei denen, z. B. infolge von Wirbelstrémen, eine 
hr oder weniger groBe Phasenabweichung von 90° vorhanden ist. GuyGER. 
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J. A. Stratton. Complete suppression of a single frequency by mean 
of resonant circuits and regeneration. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 94 
—105, 1926, Nr. 1. Will man bei einem aus Grundschwingung und Oberschwins 
gungen zusammengesetzten Wechselstrom eine gewisse Frequénz unterdriickent 
so kann man bekanntlich geeignet bemessene Spulen und Kondensatoren in 
Parallel- oder Reihenschaltung verwenden, wobei die Verhialtnisse so gewahll 
werden, da® fiir die zu unterdriickende Schwingung Resonanz auftritt. Diese 
Schwingung wird um so wirksamer unterdriickt, je geringer die Dampfung des 
Resonanzkreises ist, je geringer also die in den Spulen und Kondensatoren auf! 
tretenden Verluste sind. Verf. weist darauf hin, daB man bei derartigen Anord| 
nungen die Dampfung des Kreises dadurch betrachtlich verringern kann, dat 
man den Resonanzkreis mit dem Gitter- und Anodenkreis einer Elektronenréhre 
koppelt und auf diese Weise durch kiinstliche Energiezufuhr die Wirkung dex 
in den Spulen und Kondensatoren auftretenden Verluste vermindert. Einige 
Resonanzkurven, welche mit und ohne kiinstliche Dampfungsverminderung 
aufgenommen wurden, sind wiedergegeben; die Abmessungen der dabei ver: 
wendeten Spulen werden angegeben. Es zeigt sich, daf man bei Anwendung 
der kiinstlichen Dampfungsverminderung mittels Elektronenréhre mit erheblick 
kleineren Spulen auskommen kann, was fiir den praktischen Aufbau solcher 
Anordnungen von groBer Bedeutung ist. GEYGER. 


Robert Edler. Durchhangstafeln fiir Kupferdrahte und Bronzedrahte 
Elektrot. ZS. 47, 1017—1021, 1047—1049, 1926, Nr. 35 u. 36. Verf. hat eine 
Reihe von Durchhangstafeln fiir Kupferdrahte und Bronzedrahte mit 6, 10 und 
16 mm? fiir die Spannweiten 40, 60, 80, 100, 120 m berechnet, da derartige Zahlen. 
tafeln, die fiir den Leitungsbau unmittelbar verwendbar sein sollen, in der Lite. 
ratur in tibersichtlicher Weise bisher nicht veréffentlicht wurden. Aus den Durch 
hangstafeln werden SchluBfolgerungen gezogen, betreffend die Materialausnutzung 
bei + 10°C, ferner hinsichtlich der erforderlichen Masthéhe und der Ersparnis 
an Masthdhe bei Bronzeleitungen ohne Anderung der Spannweite, weiter hin. 
sichtlich der VergréB8erung der Spannweite bei Bronzeleitungen mit gleich groBem 
Durchhang wie bei Kupfer, und endlich wird auf die Méglichkeit hingewiesen 
durch Verwendung schwicherer Bronzeleitungen an Stelle der Kupferleitunger 
in elektrisch nicht vollbelasteten Anlagen namhafte Ersparnisse zu erzielen. GEYGuR 


B. D. H. Tellegen. Het electrostatisch veld van een triode. Tijdschr 
Nederl. Radiogen. 2, 95—114, 1925, Nr. 6. Ist schon enthalten in dem dritter 
Teil von G. J. Elias, Balth. van der Pol Jr. und B.D. H. Tellegen, Ann 
d. Phys. (4) 78, 370—406, 1925 (diese Ber. S. 1059). KoLKMEIJER 


Th. de Donder-et G. van Lerberghe. Force électromotrice des piles hydro 
électriques irréversibles. Bull. de Belg. (5) 12, 92—96, 1926, Nr.1/2. Es wire 
eine Gleichung zur Berechnung der elektromotorischen Kraft vonirreversiblen ett 
abgeleitet. Aus derselben wird weiter die Beziehung zwischen der elektromotorischet 
Kraft einer reversiblen Kette und der chemischen Affinitat abgeleitet. GyEMaNt 


J. J.Thomson. The mechanics of the electric field. Journ. Inst. Electr 
Eng. 64, 721—726, 1926, Nr. 355. Von dem Beispiel der kinetischen Gastheori 
ausgehend, bei der eine grofe Anzahl ganz verschiedener EinzelstéBe einen kon 
stanten mittleren physikalischen Effekt hervorruft, betrachtet Verf. das elektrisch 
Feld und arbeitet dabei den Gedanken heraus, daB es auch hier im Bereich de 
Vorstellung liegt, die Kontinuitatstheorie zu verlassen und die Erscheinung i 
diskrete Einzelvorgiinge aufzulésen, so daB die elektrische Kraft einen statistischer 
Mittelwert darstellt. Die Folgerungen, die sich dabei fiir den Energiesatz ergeben 
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den ausfthrlich erértert. Die Verhaltnisse kénnen so gewahlt werden, daB 
‘kreisende Elektron keine Energie nach auBen abgibt. SchlieBlich werden 
ressante Betrachtungen iiber die Vereinigung der Wellen- und Quanten- 
stellung gegeben. Der Vortrag schlieBt mit dem Satze, daB noch andere neue 
ten zu erobern sind, diejenigen, aus denen sich die Elektronen und Protonen 
auen. R. JancEr. 


mas Alty. The origin of the electrical charge on small particles 
water. Proc. Roy. Soc. London (A) 112, 235—251, 1926, Nr. 760. Vegl. Proc. 
7, Soc. London (A) 106, 315, 1924. Die Arbeit befaBt sich mit der GréBe der 
ativen Ladung von Luftblasen, die in Wasser schwimmen. Nachdem experi- 
itell die Gesamtladung in Abhangigkeit von der Zeit und vom Durchmesser 
Blase untersucht ist, wird eine Theorie der Erscheinung auf Grund der Ad- 
ytion entwickelt, wobei sich eine gute Ubereinstimmung mit dem Experiment 
bt. Fiir Blasen von 0,2 bis 2,0 mm Durchmesser ist die Ladung unabhangig 
1 Durchmesser, wenn an der Oberfliche Gleichgewicht herrscht. Aus einer 
ichung von Boltzmann ergibt sich die Potentialdifferenz zwischen der Ober- 
he der Blase und dem Innern des Wassers zu 


V= S05 a5 1e (ae 4 Volt, 


m, und m, die Zahl der freien negativen Ionen pro Kubikzentimeter nahe 
Blasenoberflache und im Wasser sind. Aus den experimentellen Daten (Ober- 
he der Blase = 5.10—? cm?) folgt V = 0,064 Volt. Wa&ahrend die Gasblase 
umpft, bleibt die Ladung konstant, m, und V aber werden gréBer. KR. Jazczr, 


3. Deodhar. Note on Anomalies in frictional electricity. Proc. 
ian Ass. for the Cultiv. of Sc. 9, 210—214, 1926, Nr. 4. Ausgehend von den 
bachtungen Faradays tiber Anomalitéten bei der Reibungselektrizitat 
s. Electrot. Lab. Tokyo 2, 125) untersucht Verf. eine Reihe von Substanzen 
die an ihnen auftretenden Ladungen hin mit folgendem Ergebnis: 


Effekt bei langerem Reiben 


Substanz Ladung 
nit und Ebonit . . | Beide Stiicke entweder | Haufiger Wechsel in der 
(+) oder (—) oder eines} Ladung beider Stiicke 


(++), das andere (—) 


Ein Stiick (+), das an- 
dere (—) 


Wechsel in der Ladung bei- 
der Stiicke. Nach langem 
Reiben tritt Konstanz ein 


nmi (grau) .. 


a 


idelsschwefel . 
wefel und Gummi . 
mit und Gummi . 
SD Eamets 
nsalz (Handelsware) 
zenstiicke . . ... 


Ein Stick (++), das an- 
dere (—) 


Beide Stticke (++) 
Schwefel (++), Gummi (—) 
Ebonit (—), Gummi (++) 
Beide Stiicke (++) 

Beide Stticke (+-) 

Jedes (—) 


Wechsel in der Ladung bei- 
der Stticke. Nach langem 
Reiben tritt Konstanz ein 


Keine Umladungen 
Keine Umladungen 


Keine Umladungen 
Keine Umladungen 
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Zwischen der mitunter starken Temperaturerhdhung und der Ladungsspannup 
besteht eine Beziehung, so da®B auf gliihelektrische Einfliisse geschlossen wir 
(Jones). Zur Erklarung der Umladungen bei Gummi und Ebonit kann die ir 
homogenitat dieser Substanzen herangezogen werden. ; R. JAEGE! 


Richard Hiecke. Stromdurchgang durch feste Isolatoren. Elektro 
u. Maschinenb. 44, 537—543, 1926, Nr. 30. Nach einer ausfithrlichen Besprechun 
der Ergebnisse der Untersuchungen von Schiller, ,,Uber das Verhalten vo; 
Dielektriken bei hohen Feldstarken‘‘ (Ann. d. Phys. 74, 106, 1925), und vo 
Miindel, .,Zum Durchschlag fester Isolatoren‘t (Arch. f. Elektrot. 15, 320, 1925) 
stellt Verf. Rechnungen iiber die Stromstarke in Dielektriken an, indem er vo: 
Greinachers allgemeinen Ionengleichungen ausgeht. Es gelingt ihm, unte 
Vernachlassigung der elektrolytischen Dissoziation und der Ionendiffusion ir 
Innern des Dielektrikums, sowie einiger weiterer Vernachlassigungen die vo: 
Miindel bei hohen Feldstirken gefundene Beziehung zwischen Strom und Fela 
starke abzuleiten. Zum Schlu8 wird vorgeschlagen, nach einer Beeinflussun 
der Durchbruchfeldstarke durch ein starkes Magnetfeld parallel zur Elektroden 
oberflache zu suchen, da ein solcher EinfluB8 auf StoBionisation deuten wiirde 
GiNTHERSCHULZI 
E. Berger. Thermische Sprengfiguren. Arch. f. Elektrot. 18, 187—18§ 
1924, Nr. 3. E. Mé6ller bezeichnet als ,,elektrische Kurzschlu®Bfiguren‘’ Zer 
stérungserscheinungen an der Oberfliche amorph-glasiger K6rper, die auftreter 
wenn ein elektrisch leitender Uberzug auf ihnen durch Kurzschlu8 verdampf 
wird. Als Erklarung gibt MG6ller eine ,,elektrische Stromfadentheorie“, da nae. 
seiner Meinung eine rein thermische Erklarung nicht ausreicht. Verf. komm 
demgegeniiber auf Grund einer Anzahl rein thermischer Versuche (sehr schnelle 
starkes Erhitzen und Abkiihlen von Glasoberflachen) zu dem Schlu8, da8 auei 
bei den KurzschluBfiguren eine rein thermische Erklairung geniigt. 4 
GowrHeRscHULal 
G. J. Sizoo. Onderzoekingen over den suprageleidenden toestan 
van metalen. Diss. Leiden 1926, 113 S. Wenn man Indium, Zinn, Quecksilber 
Thallium und Blei durch Abkiihlung bis unter ihre Sprungpunktstemperature: 
in den supraleitenden Zustand iiberfiihrt hat, kann man den verschwundene 
Widerstand zuriickerhalten entweder durch die Einschaltung eines geniigen 
starken Stromes oder durch Erregung eines geniigend starken Magnetfeldes ode 
natirlich durch Erwarmung. Verf. hat den Einflu8 elastischer Deformationen au 
diese Erscheinungen untersucht und findet: Durch Reckung eines supraleitende: 
Zinndrahtes verschiebt sich das Temperatur-Widerstandsdiagramm nach der Seit 
der hohen Temperaturen, durch Zusammendriicken nach der entgegengesetzte 
Seite. Das Feldstirke -Widerstandsdiagramm verschiebt sich durch Druck nae 
der Seite der niedrigen Temperaturen. Fiir das Auftreten der Supraleitung schein 
relativ groBe Abstinde zwischen den Atomen und kleine Richtkrafte der letzte 
als giinstige Faktoren aufzutreten. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich nu 
iiberraschenderweise, da die Kurven fiir ansteigendes und abnehmendes Fel 
nicht zusammenfielen, also eine Art Hysteresis sowohl bei transyersalen als 
longitudinalen Feldern. Bei genauerer Nachpriifung ergab sich, da® die K 
fiir abnehmendes Feld Diskontinuititen zeigt, und zwar treppenférmig ist. Vi 
laufige Messungen mit Einkristalldrahten lassen vermuten, da solche Draht 
besonders einfache Hysteresisschleifen ergeben, und da die beobachteten D. 
kontinuitiiten bei anderen Drahten die Folge von der Anwesenheit kleiner Stii 
Einkristall sind. Beim Quecksilber zeigte auch einmal der Kurvenast fiir 
steigendes Feld Diskontinuitét und seine Form verdanderte sich stark mit 


4. Elektrostatik; 6. Leitung in festen Kérpern. 1899 


nperatur. Die von Kamerlingh Onnes und Tuyn_ gegebene Formel 
5 — aT? + b (Hi), ist die Feldstarke, welche die Halfte des gewohnlichen 
derstandes hervorruft) gilt fiir Quecksilber nur naéherungsweise. Bringt man 

supraleitendes Material in ein von Anfang geniigend starkes magnetisches 
d, so zeigt die Kurve Temperatur—Widerstand nicht die Supraleitungs- 
malie. Zinnschichten von 0,3 bis 0,5 «4 Dicke haben eine niedrigere Sprung- 
aperatur als Zinndrahte. Dagegen unterscheiden sie sich nicht merklich von 
. letzteren in den Schwellenwerten der Stro6me und des magnetischen Feldes. 
» Stromverteilung zwischen zwei parallel geschalteten supraleitenden Zinn- 
sAhten wird bestimmt durch die Bedingung, da die Anzahl der Kraftlinien, 
che ein geschlossener Supraleiter umgibt, unveranderlich ist. KOLKMEIJER. 


Rother. Uber den Austritt von Elektronen aus kalten Metallen. 
rlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 27, 471—472, 1926, Nr. 14. Fiir den Elektri- 
itstibergang im Hochvakuum bei kleinem Elektrodenabstand und kalten 
ktroden sind reproduzierbare Stromspannungscharakteristiken aufgenommen. 
lieB sich zeigen, daB der beobachtete Stromiibergang sich in den Lilienfeld- 
en Aconaeffekt tiberfiihren lat. Bei nicht ganz reinen Versuchsbedingungen 
sen. sich mannigfache Charakteristiken (Ohmsches, V*/2-Gesetz) erhalten. 
> Eimwirkung eines Magnetfeldes auf den iibergehenden Strom, die benétigten 
1en Feldstérken sowie das Auftreten von Réntgenstrahlen lassen auf einen 
ren Elektroneneffekt schlieBen. Donat. 


W. Marchant and J. L. Miller. A method of observing flaws in metal 
rfaces and of comparing the conductivities of metal plates. 
mn. Inst. Electr. Eng. 64, 737—744, 1926, Nr. 355. Es wird eine Wechsel- 
Bee onanordnang zur Messung geringer Anderungen des Wirkwiderstandes 

der Induktivitat von Spulen nach einer Ausschlagsmethode beschrieben. 
» Anordnung besteht im wesentlichen aus zwei kapazitats- und induktions- 
en und zwei induktiven Briickenzweigen, welche mit Wechselstrom beschickt 
den, wobei als Anzeigeinstrument ein Drehspulgalvanometer benutzt wird, 
ches tiber einen mit dem Wechselstrom synchron rotierenden Kommutator 
, der Briicke verbunden ist. Einer von den induktiven Briickenzweigen enthalt 
3 Priifspule, deren durch die Nachbarschaft einer Metallplatte verursachte 
rkwiderstands- und Induktivitatsinderungen gemessen werden sollen. Die 
icke wird zundchst so abgeglichen, da bei Abwesenheit der Metallplatte 
durch den Kommutator gleichgerichtete, im Drehspulgalvanometer flieBende 
om Null ist. Wird nun die zu untersuchende Metallplatte in der Nahe der 
ifspule angeordnet, so wird hierdurch das Briickengleichgewicht gestért. 
den die Schleifkontakte des Kommutators so eingestellt, da der im Dreh- 
Igalvanometer wirksame, gleichgerichtete Wechselstrom mit der Spannung 
der Priifspule phasengleich ist, so ist der Ausschlag des Instrumentes der 
kwiderstandsinderung der Priifspule proportional. Werden die Schleif- 
takte so eingestellt, daB der gleichgerichtete Wechselstrom gegen die Spannung 
Jer Priifspule um 90° in der Phase verschoben ist, so ist der Instrumentausschlag 
Induktivitatsinderung der Priifspule proportional. Ist die der Priifspule 
aherte Metallplatte ungleichférmig, so macht sich dies an den schwankenden 
sschlagen bemerkbar. Man kann also mit dieser Anordnung Metallplatten 
ihre regelmaGBige Beschaffenheit hin untersuchen und Metallplatten beziiglich 
x Leitfahigkeit miteinander vergleichen. Zur Untersuchung nicht magnetischer 
alle ist es zweckmaGig, die 90°-Einstellung der Schleifkontakte zu benutzen, 
rend fiir die Untersuchung magnetischer Metalle die 0°-Einstellung die ge- 
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eignetere ist. Die Messungen nehmen verhaltnismaBig wenig Zeit in Anspruel 
da die Anderungen am Drehspulgalvanometer direkt abgelesen werden kénner 
Der konstruktive Aufbau einer derartigen MeBeinrichtung wird an Hand mehrere 
Abbildungen ausfiihrlich beschrieben, und es werden einige Versuchsergebnis 
mitgeteilt. Die wiedergegebenen Schaulinien zeigen den Ausschlag des 
strumentes in Abhangigkeit von der Dicke der Metallplatte bzw. von dem Abstan 
zwischen Priifspule und Metallplatte, und zwar bei verschiedenen Metallen b 
Frequenzen. Die in der Briicke herrschenden Strom- und Widerstandsverhalt i 
werden theoretisch behandelt und Beziehungen zwischen den Wirkwiderst 
und Induktivitatsinderungen und dem im Galvanometer flieBenden Strox 
aufgestellt. Die MeBanordnung kann in einfacher Weise geeicht werden. Gry 
B. B. Banerji. The electrode capacity and resistance of electrolyte 
for a wide range of frequencies. Trans. Faraday Soc. 22, 111—133, 1921 
Nr. 3. Verf. hat an Lésungen von AgNO,, CdSO, und NiSO, den Verlauf de 
Elektrodenkapazitat mit steigender Frequenz des Stromes studiert. Als Elektroder 
material wurde das Metall des Kations des jeweiligen Salzes benutzt. Der Frequen: 
bereich erstreckte sich von 170 bis 14500 Per./sec. Die Resultate folgten de 
von Haworth bzw. Warburg angegebenen Formeln nur iiber einen kleine 
Bereich. 'Tragt man jedoch die Kapazitaét c tiber dem Quadrat der Frequer 
auf, so ergibt sich eine Hyperbel, deren Asymptoten parallel den Koordina 
achsen verlaufen. Die rechnerische Auswertung erfolgte demnach aus der Fo mn 
a+ Bf? 
alee he 
Zur theoretischen Deutung dieser Formel wurde die Annahme zweier hinte 
einandergeschalteter, je durch einen Widerstand kurzgeschlossener Konde1 
satoren weiter ausgebildet und erwies sich zur theoretischen Deutung als 
reichend. Die Bildung der einen Kapazitat wird dem Vorhandensein einer Doppe 
schicht, der anderen Konzentrationsinderungen zugeschrieben. H. BranbE 
ba 


c= - Die Werte fiir a, 8, y sind fiir die einzelnen Lésungen verschie e1 


J. Heyrovsky. A note on the significance of the electrode potentia 
Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 201—202, 1926, Nr. 757. . Davie 


J. A. V. Butler, W. E. Hugh and D.H. Hey. A note on the effect of 
electrode material on oxidation potentials. Trans. Faraday Soc. 
24—26, 1926, Nr. 1. Es wird gezeigt, da das Oxydationspotential vom Ele 
trodenmaterial nur dann unabhangig ist, wenn dieses sich an der stromliefernde 
Reaktion nicht beteiligt. Nur in diesem Falle ergibt sich mit allen Metallen di: 
gleiche — der freien Energie des Vorgangs entsprechende — Potential. Versuel 
an der gut definierten Reaktion Ferro-Ferricyanid gaben fiir Pt, Pd, Os, Au ust 
ein konstantes, fiir Mo, W, Ni, Ag und Hg aber ein schwankendes Potentis 
In allen letztgenannten Fallen wurde das Metall von der Lésung angegriffe 
“ Davie 
Irving Wolff. A study of polarization capacity over a wide frequen 
band. Phys. Rev. (2) 27, 755—763, 1926, Nr. 6. Zur Messung verwendet Ve! 
eine Briickenanordnung, in der die Zelle, deren Polarisationskapazitiat gemesst 
werden soll, unmittelbar durch ein aus Widerstand und geeichter variabler Kar 
zitit gebildetes System ersetzt werden kann; die Frequenz wird aus der Kapa: rit 
und der der Zelle bzw. dem ersetzenden System vorgeschalteten variablen Selbs 
induktion berechnet. Der Bereich der durchmessenen Frequenz erstreckt si 
von 200 bis 350000 Per./sec. Zur Verwendung gelangten Zellen in zwei Form 
mit Gold- und Platinelektroden und Schwefelsiuren zwischen 1 und 10 Pre 


7. Leitung in Fliissigkeiten- 1901 


SO,. Es ergab sich 1. daB zwei sinusférmige Wechselstréme verschiedener 
quenz ungestért voneinander durch dieselbe Zelle gehen; die mit Hilfe des 
en Stromes gemessene Kapazitiét wird von der Gegenwart des anderen nicht 
influBt; 2. friihere, scheinbar widerspruchsvolle Beobachtungen iiber die 
hangigkeit der Polarisationskapazitaét von der Frequenz lassen sich unter 
en Hut bringen, da das Gesetz dieser Abhangigkeit zwischen 3000 und 
000 Perioden wechselt; 3. dieser Wechsel ist unabhangig von der Form der 
Bzelle; also keine Wirkung einer Anderung im Verlauf der Kraftlinien, sondern 
reiner Polarisationseffekt; 4. die Zunahme der Anfangskapazitiat (unter etwa 
Volt) beginnt bei Uberschreitung derselben Spannung bei Wechselstrom, 
bei einfacher Aufladung. Eine Erérterung der notwendigen Anderungen 
Warburg-Kriigerschen Theorie in Riicksicht auf die Anderung des Phasen- 
cels und der init steigender Frequenz zunehmenden Geschwindigkeit der 
pazitatsanderung wird in Aussicht gestellt. H. BRanvEs. 


eyrovsky et B. Soutek. Le potentiel électrolytique de l’amalgame 

fer. C. R. 183, 125—127, 1926, Nr. 2. Hisenamalgam zeigt unter Umstanden 
um 0,4 Volt negativeres Potential als remes Eisen. Verff. schlieBen, dafB 
ses Amalgam wegen seiner gréferen freien Energie unstabil sein mu und 
ngen dafiir den experimentellen Beweis; Eisen wird an Quecksilber kathodisch 
seschieden und nach Stromunterbrechung das Potential der Amalgam- 
thode gegen die Kalomelnormalelektrode gemessen. Hs ergibt sich unter den 
wahlten Bedingungen eine EMK von — 0,722 + 0,002 Volt. Dasselbe Potential 
gt auch mit Hisenfeilspanen bestreutes Quecksilber. Wird dagegen der polari- 
rende Strom mit Hilfe eines Rotationsunterbrechers periodisch unterbrochen, 
ist das Potential des Amalgams sofort nach seiner Bildung meBbar und ergibt 
an (bei mindestens 20 Unterbrechungen pro Sekunde) einen konstanten Wert 
n — 1,122 + 0,003 Volt. Das frisch gebildete Amalgam scheint also sehr ~ 
ch zu zerfallen und in eine Suspension feiner Fe-Kristallchen in Quecksilber 
erzugehen. Im Gegensatz zu M. Foerster (Abh. d. Bunsen-Ges. 1909, Nr. 2) 
amen die Verff. an, daB das anormale Verhalten des Hisenamalgams durch 
) magnetischen EHigenschaften des Fe-Atoms verursacht wird. Beim frischen 
-Amalgam sollen die Atome magnetisch unorientiert sein — sollen sich dann 
sr rasch nach ihren -magnetischen Momenten ordnen und, einmal eingefiigt 
_Kristallgitter, ihre freie Energie verlieren. In diesem Zustand ist das Eisen 
romagnetisch, wahrend es im ,,hyperaktiven‘‘ Amalgam paramagnetisch 
mutet wird. Die Tatsache, daB auch die Amalgame von Kobalt und Nickel — 
an auch weniger deutlich — dasselbe Verhalten zeigen, wird als Stiitze dieser 
pothese angesehen: Davrsv. 


Iney Raymond Carter, John A. V. Butler and Frank James. The Oxidation 
tential of the System Selenium Dioxide—Selenium. Journ. chem. 
. 1926, S. 930—937, April. Das System Selendioxyd—Selen zeigt in kon- 
trierter salzsaurer Losung ein gut reproduzierbares Oxydationspotential, 
ches durch Lichtwirkung nicht beeinfluBt wird. Die Se-Elektrode ist im 
tel mit 0,5 bis 0,6 Volt positiv gegen die Kalomelnormalelektrode. Bei 20°C 
spricht einer Anderung in der Se-Konzentration um eine Zehnerpotenz eine 
lerung der EMK von 0,022 bis 0,026 Volt. — Es wird vermutet, daB die oxy- 
rende Wirkung des SeO, auf die Gegenwart von SeCl, zuriickzufihren ist, 
ches letztere positive Se-Ionen erzeugen soll. SchlieBlich wird die oxydierende 
rkung des SeO, mit der des analogen SO, verglichen. Daptiev. 
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(. Drucker und F. Luft. Die elektromotorische Kraft von Calciun 
elektroden. ZS. f. phys. Chem. 121, 307—329, 1926, Nr. 3/4. Es wurde « 
EMK der Ketten Ca, Hg/CaCl,/K Cl/Kalomelnormalelektrode gemessen. Braue 
bare Ergebnisse waren nur in einem relativ engen Konzentrationsbereich f: 
Amalgam und Salzlésung und bei grofer Reinheit der Amalgamoberflache 

erzielen. Auch die GréBe der Amalgamoberflache iibt einen Einflu8 auf die EM 
aus, wofiir aber eine Erklarung nicht gegeben werden kann. — Die Norma 
spannung des Ca wird bestimmt als Summe der Potentiale der obigen Ket 
und der Kette Ca/CaJ,/Ca,z Hg in Pyridin. Es ergibt sich der Wert ¢, = — 2,76 Voi 
wahrend die durehgefiihrte theoretische Berechnung zu Werten zwischen — é 
und — 3,1 Volt fihrt. Es wurde die Uberfiihrungszahl von CaCl, im Intervy 
zwischen c = 0,016 und c = 0,0014 Mol/Liter neu bestimmt und es ergab sich ¢ 
schon in BaCl,, BaBr, und CdBr, nachgewiesene Tatsache, daB aufer dem F 
kannten Anstieg in hohen Konzentrationen in der Nahe von ec = 0,01 ein Minimu 
auftritt. Hiernach ist auBer der Anwesenheit eines komplexen Anions auch G 
des primaren Kations CaCl* festgestellt. Davir 


R. E. W. Maddison. The electromotive behaviour of cupric oxid 
Trans. Faraday Soc. 22, 27—33, 1926, Nr. 1. Das schon von A. J. Allmar 
(Journ. chem. soc. 97, 603, 1910) studierte elektromotorische Verhalten d 
Kupferoxyds wurde noch einmal untersucht. Das Potential der Elektrode Pt/Cu' 
Cu,O, lnorm. NaOH geht von anfanglich verhaltnismaBig positiven Wert 
langsam zu negativeren iiber. Die Héhe des Anfangs- und Endpotentials i 
abhangig von der Art der Herstellung des Kupferoxyds. Eine Erklarung f 
dieses Verhalten kann nicht gegeben werden und auch eine Entscheidung fi 
oder gegen die Annahme A. J. Allmands ist auf Grund der Versuchsergebnis 
nicht mdédglich. Davix 


A. J. Allmand and R. H. D. Barklie. The influence of alternating curren 
on the electrolytic corrosion of iron. Trans. Faraday Soc. 22, 34—4 
1926, Nr.1. Der EinfluB von Gleich- und Wechselstrom auf den Angriff d 
Eisens in alkalischer Lésung wird untersucht und gezeigt, daB die Uberlagerui 
beider Stromarten die Zersetzung des Eisens beschleunigt. Ahnliche Ergebnis 
erhalt man bei Verwendung typischer Bodenwiisser, die fnit Kohlendioxyd 

sattigt sind. Der Einflu8 von Frequenz, Stromdichte und des Verhaltni 

der beiden Stromarten wird gepriift. Davi 


Alan Newton Campbell. The direct oxidation of manganous ion 4 
permanganate. Trans. Faraday Soc. 22, 46—51, 1926, Nr. 1. Verf. studi 
die anodische Oxydation des zweiwertigen Mangans zu Permanganat und 
mittelt deren optimale Bedingungen wie folgt: Trennung der Anode vom 
thodenraum durch ein Diaphragma, Abwesenheit von Cl- und NO;-Ion, Tem 
ratur etwa 0° C, Stromdichte 1,7 Amp./dm?, Mn-Gehalt 0,7767 mg/Liter, Schwe 
siurekonzentration 198 mg/Liter, K,SO,-Gehalt — obige Saure gesattigt. 
Der Prozef hat vermutlich keinen technischen und quantitativen Wert... Dap 


A. L. Me Aulay and F. P. Bowden. Evidence for a film theory of hydro 
overpotential from surface tension measurements. Proc. Roy. 
London (A) 111, 190—200, 1926, Nr. 757. Auf Grund einiger Messungen 
Kinzelpotentiale von Quecksilberelektroden in sauren Lésungen und bei 
schiedenen Stromdichten schlieBen die Verff., daB die Wasserstoffiib 
spannung durch eine feine widerstandsfahige Haut hoher Oberflachenspann 
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ursacht wird. Diese Haut bildet sich vor der H-Entladung an der Hg-Kathode 
| kann bei Anwendung auSerordentlich geringer Stro6me auch langsam auf- 
aut werden. In diesem Falle ist, wie aus den Messungen hervorgeht, das 
ktrodeneinzelpotential der Oberflichenspannung der sich bildenden Haut 
portional. Zusatze geringer Mengen von Metallionen, die edler sind als 
pfer, hindern die Bildung der Haut nicht. Dagegen bleibt bei Zusatz unedler 
pallionen die Bildung der Haut aus und eine schon vorhandene wird zerstért. 
Wirkung des Cu liegt zwischen diesen Fallen und es scheint daher, daB dieser 
ut ein bestimmter Platz in der Spannungsreihe zukommt. Daprrv. 


v. Wartenberg. (Nach Versuchen von E. Manthey und W. Conzelmann.) 
r Anodeneffekt bei der SchmelzfluBelektrolyse. ZS. f. Elektrochem. 
330— 336, 1926, Nr. 7. Bei SchmelzfluBelektrolysen tritt in manchen Fallen 
sogenannte ,,Anodeneffekt’ auf, d. h. das Gas entwickelt sich an der Anode 
14 mehr ruhig, sondern von einer bestimmten ,,kritischen‘‘ Stromdichte an 
stehen groBe platzsperrende Blasen, die Schinelze tritt von der Anode zurtick 
| der Strom durchbricht nur mehr in Form kleiner Lichtbogen die Gashaut. 
Ursachen dieses Effektes werden an geschmolzenen Halogensalzen studiert. 
Ergebnisse von Arndt und Probst (ZS. f. Elektrochem. 29, 323, 1923), 
h welchen die kritische Stromdichte mit steigendem Zusatz der entsprechenden 
7de steigt, wird bestatigt und zugleich nachgewiesen, daB auch die Gegenwart 
ekener Luft eine teilweise Umwandlung der Halogensalzschmelze in Oxyd 
arsacht. Unter LuftabschluB und nach Einleiten von HCl werden deshalb 
von Arndt und Probst gefundenen Mindestwerte der kritischen Stromdichte 
h bedeutend unterschritten. Die Anderung der Oberflachenspannung mit 
gendem Oxydzusatz wird experimentell gepriift und festgestellt, daB sie fiir 
» Erklarung des Anodeneffektes nicht in Betracht kommt. Dieser tritt vielmehr 
urch ein, da die in der Schmelze praktisch unléslichen Gase in oxydfreien 
melzen negativ geladen sind und deshalb an der Anode haften bleiben. 
on kleine Beimengungen von Oxyd, wie sie durch Reaktion der Schmelze 
trockener Luft auftreten, laden die Blasen positiv, so dal sie abgestoBen 
den. Diese Ladung und Umladung der Blasen wird experimentell nach- 
lesen. Daprgv. 


mar Hage. Untersuchungen tiber Silikate. III. Die Hydrolyse 
Natriumsilikate. ZS. f. anorg. Chem. 155, 21—41, 1926, Nr. 1/2. Durch 
trometrische Messung der Hydroxylionenkonzentration, sowie durch Messungen 
Gefrierpunktserniedrigung von Natriumsilikatlésungen ist folgendes gezeigt 
den: Als einzige Natriumsilikate existieren in wasseriger Losung das Meta- 
at Na, SiO, und das Disilikat NaH SiO;. Alle anderen Natriumsilikatlé6sungen 
alten, in der Reihe ihrer Aziditat aufgerechnet, Mischungen von x Na, SiO; 
_NaOH, x Na,SiO, + yNaHSiO,; oder NaH SiO; + atnidole Kieselsaure. 
der Hydrolyse von Na, SiO, entstehen nahezu ausschlieBlich H SiO'-Ionen, 
nicht kolloidal ausfallen. Die Hydrolyse von NaH SiO, ist, mit der Hyde olyse 
‘Na, SiO, verglichen, sehr gering. Ob die dabei ehustehonds H, SiO, kolloidal 
der nicht, konnte nicht entschieden werden. Ist H,S:O, Kolloidal: so "entation 
Lésungen, die mehr alkalisch’ als 1:1 sind, nur sehr geringe Mengen von 
oiden, die Lésungen zwischen 1:1 und 1:2 eine etwas gréBere Menge, die 
dem Kieselsiuregehalt ansteigt, und die Lésungen, die saurer als 1: 2 sind, 
e Mengen von Kolloiden. Ist H,SiO; nicht kolloidal, so ist die erste Disso- 
onskonstante der Metaltadeleaare von der GréBenordnung 10-*° und die 
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zweite von der GréBenordnung 10—-1%. Ist dagegen H, SiO; kolloidal, so bedeut 
diese Werte nur die. scheinbaren Dissoziationskonstanten, die unter ander 


von der Léslichkeit der Metakieselsiure abhangig sind. Fite 


Kurt Arndt und Georg Ploetz. Leitfahigkeit und Zahigkeit von ¢ 
schmolzenem Natrium- und Kaliumhydroxyd. ZS. f. phys. Che 
121, 439—455, 1926, Nr. 5/6. Dichte, Zahigkeit und Leitfahigkeit von , 
schmolzenem Natrium- und Kaliumhydroxyd werden zwischen 320° und 6t 
bestimmt. Die Werte fiir die reinen Hydroxyde wurden aus Proben mit verschiec 
starken Verunreinigungen extrapoliert. Die Zahigkeit wird mit einem silberr 
Kapillarviskosimeter gemessen, wobei der Durchgang des Spiegels der Schme 
durch zwei Héhenmarken elektrisch angezeigt wird. Fiir die Dichte werden : 
Gleichungen gefunden: : . : 

NaOH: d = 1,746.[l — 2,74. 10—* (¢ — 400)], 5 
KOH: d& = 1,717.[1 — 2,56. 10-4 (¢ — 400)]. 4 
Bei 400° gilt fiir geschmolzenes NaOH und KOH die Waldensche Regel, d 
das Produkt aus Aquivalentleitfahigkeit und Zahigkeit konstant ist. Ein V 
gleich mit der Grenzleitfahigkeit der wasserigen Lésungen laBt darauf schlieB: 
da die Schmelzen vollkommen dissoziiert sind. E 
H. R. Kruyt and P. C. van der Willigen. The stability of suspensoids und 
influence of electrolyte mixtures. Proc. Amsterdam 29, 484—491, 19 
Nr. 4. [S. 1888.] ; GyEMA 


A. Giintherschulze. Kathodenzerstaubung. II. Die Ableitung 4 
Gesetze der StoBzerstaubung mit Hilfe von Silber in Wasserst 
ZS. f. Phys. 88, 575—588, 1926, Nr. 8. I. Es wird die Zerstéubung von § 
.in Wasserstoff in Abhangigkeit vom Abstand der planparallelen Elektroc 
bei 1000 Volt Kathodenfall untersucht, wobei zur Vermeidung von Randstéruns 
die GefaBwande in gréBeren Abstand von den Elektroden gebracht werden 
die Schutzringmethode angewandt wird. Es ergibt sich dann, da® die in ¢ 
Amperestunde zerstaéubende Silbermenge dem Elektrodenabstand genau u 
gekehrt proportional ist, d. h. es ist e 
QC Oona ae ae <4 ae) 
wenn Q die zerstiubte Menge und ¢ der Elektrodenabstand ist. Hieraus fo 
in Verbindung mit den itibrigen Erscheinungen der Zerstéubung, daB das We 
der normalen Kathodenzerstéubung eine Diffusion des durch den Aufprall « 
Kationen der Entladung auf die Kathode erzeugten Metallgases ist. Eine Ub 
schlagsrechnung ergibt, daB bei den Versuchen der maximale Partialdruck « 
Silbergases unmittelbar iiber der Kathode % Prom. des Wasserstoffd: 
betrug. Da die durch ein Gas diffundierende Menge eines zweiten Gases 
Drucke des ersten Gases umgekehrt proportional ist, erweitert sich Gleichung (1) 


c.g Scams yee . too hoe nea - 


wenn p der Wasserstoffdruck ist. Von der von der Kathode verdampften Silb 
menge diffundiert der weitaus gréBte Teil wieder zur Kathode zuriick. 
kann nicht mehr der Fall sein, wenn als Kathode ein Draht verwandt wird, d 
Durchmesser der freien Weglinge der diffundierenden Atome vergleichba 
Die Versuche ergeben in der Tat, daB die in der Amperestunde zerstéu 
Menge mit abnehmendem Drahtdurchmesser sehr stark zunimmt. II. Die U; 
suchung der Abhangigkeit der Kathodenzerstéubung von Silber in Wasser 


7. Leitung in Fliissigkeiten; 8. in Gasen. 1905 


m Kathodenfall V ergab direkte Proportionalitat zwischen der Konstanten 
r Formel (2) und dem Kathodenfall, woraus das einfache Gesetz 


cC.p 

gt. Fur Silber in Wasserstoff wurde C Ao = 0,868 ermittelt. III. Durch 

Gesetz (3) werden die Messungen tiber Kathodenzerstaéubung auf eine neue 
undlage gestellt. Es handelt sich nun darum, die Abhangigkeit der Konstanten C 
r Formel (3) von Kathodenmetall und Gasart zu ermitteln und die gefundenen 
erte zu den Diffusionskonstanten der Metallgase in den Entladungsgasen, 
r Verdampfungswarme der. Metalle und der Energie, mit der die Kationen 
if die Kathode aufprallen, in Beziehung zu setzen. IV. Als Unterlagen fiir diese 
essungen werden Werte der Zerstéubung von 25 Metallen in Wasserstoff und 
im ‘Teil auch in Sauerstoff mitgeteilt, die noch nach der alten Methode auf- 
mommen sind, aber doch einen guten Anhalt fur die relative Zerstaéubbarkeit 
ar verschiedenen Metalle geben. GUNTHERSCHULZE. 


_S. Townsend and C. M. Focken. The transference of energy in collisions 
etween electrons and molecules. Phil. Mag. (7) 2, 474—495, 1926, Nr. 8. 
erff. beginnen mit einer Polemik gegen die Forscher, welche Versuche tiber 
nregung und Ionisierung durch ElektronenstoB ausgefithrt haben, erklaren - 
ese Versuche wegen Auferachtlassung wichtiger Erscheinungen fiir verfehlt 
ad die Theorie der Hnergieabgabe in Quanten beim HlektronenstoB ftir un- 
ultbar. Insbesondere wird Franck und Hertz die Behauptung unterstellt, 
e Elektronen wiirden unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit vollkommen 
srlustlos von den Gasmolekilen reflektiert, und dann nachgewiesen, da diese 
ehauptung nicht richtig sei. Weiter werden die durch Raumladungen verur- 
ichten Fehler besprochen und fir Helium bei einem Gasdruck von 2mm ein 
aumladungsfeld von 1,8 Volt/em errechnet. - Weiter wird bestritten, dafi die 
erst von Franck und Hertz bei der niedrigsten Anregungsspannung beob- 
shtete Stromzunahme, die anfdnglich zu der irrtiimlichen Annahme fiihrte, 
afi diese Spannung bereits die Ionisierungsspannung sei, auf einem Photoeffekt 
sruhe. Zum Beweis, das ein soleher Photoeffekt nicht vorhanden sei, stellen 
erf. dann selbst Versuche in Helium und Neon bei Drucken von 2, 4, 8 und 
}mm in einem Apparat mit mehreren konzentrischen Kathoden an, die einer 
node in 2,55cm Entfernung gegentiberstehen. Auf die zentrale Kathode fallt 
traviolettes Licht. Die abgelésten Elektronen wandern stark diffus zur Anode — 
ad die unterwegs erzeugten positiven Ionen ebenfalls diffus zu den drei konzen- 
ierten Kathoden, Gemessen werden die Stréme zu den drei Kathoden als 
unktion der Spannung. Es ergeben sich mit der Spannung gleichmafig be- 
thieunigt ansteigende Kurven. Aus ihnen lesen die Verff. ab: ,,Eine deutliche 
tromzunahme infolge von StoBionisation la8t sich in Helium mit Potentialen 
mn 21 Volt und in Neon mit 17 Volt erzielen. Diese Werte sind obere Grenzen 
sr Ionisierungspotentiale. Die Zunahme des Stromes, die auf einem Photoeffekt 
sr Strahlung der Gasmolekiile beruhen kann, ist klein gegentiber der Zunahme 
arch StoBionisation. “‘ GUNTHERSCHULZE. 


. Kondratjew. Uber die Dissoziation der Stickstoffmolektle durch 
lektronenstoB. ZS. f. Phys. 38, 346—352, 1926, Nr. 4/5. Bei Elektronen- 
sschwindigkeiten zwischen 30 und 80 Volt treten die Atomlinien des Stickstoffs 
if, und zwar in einem konstanten, von der Geschwindigkeit unabhangigen Inten- 
tatsverhaltnis zu den Banden. Die Atomlinien verschwinden zwischen. 30 und , 
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34 Volt und unterhalb erhalt man nur mehr das Molekiilspektrum. Dabei is 
die Anordnung so getroffen, daB sich keine gréBere Anzahl von Stickstoffatomee 
im Beobachtungsraum ansammeln kann, und der Druck so niedrig gewahlil 
daB angeregte Molekiile wahrend ihrer Lebensdauer keine ZusammenstéBe er 
leiden. Wahrend Blackett und Franck beim Wasserstoff hatten zeigen kénner! 
da® er in ein normales und ein angeregtes Atom auseinandergeht, besteht hies 
die Méglichkeit, daB in einem Elementarakt entweder zwei angeregte Atom: 
oder ein angeregtes Atom, ein Ion und ein Elektron gebildet werden. Zwische: 
diesen beiden Fallen la8t sich auf Grund der Versuche nicht sicher entscheidem 

IXLSASSEE 
R. Whiddington. The Discharge of Electricity through Vacuum Tubes 
Nature 116, 506—509, 1925, Nr. 2918. Kurze Ubersicht iiber den Inhalt vor 
drei Vortragen iiber den derzeitigen Stand der Theorie der reguléren Glimmi 
entladung. Die Ausfiihrungen des Verf. iiber die kathodischen und anodischer 
Entladungsteile geben lediglich langst Bekanntes in knappster Form wieder. Inter: 
essanter hingegen sind die Darlegungen iiber die positive Saule, die auch in de: 
ungeschichteten Form, im rotierenden Spiegel betrachtet, stets das Phanomer 
der sogenannten wandernden Schichten zu zeigen scheint, das etwas ausfiihrliche: 
behandelt und durch hiibsche photographische Aufnahmen illustriert wird. Verf 
gibt dafiir eine recht plausible Erklarung durch einen periodischen Zerfall der 
Raumladungen vor der Anode, weist aber kurz noch auf andere Erklarungs. 
mdéglichkeiten hin. Bemerkt sei dazu, da der Verf. in diesem Zusammenhang 
einen ganz wesentlichen Punkt iibersehen zu haben scheint oder doch hier nicht 
gebiihrend darauf eingegangen ist. Alle Eigenschaften der ungeschichteter 
Saule zeigen naémlich, da das Feld in der Saéule unabhangig von der Form det 
Réhre und der Lage der Elektroden in und von der Saule selbst erzeugt wird 
Da es nicht gelingen will, die beobachtete Feldverteilung aus Raumladungs. 
wirkungen zu erkliren, wird man die bisherige Auffassung der Saule als eines 
stationaren, zeitlich starren Gebildes nach Ansicht des Ref. vielleicht tiberhaupt 
fallen lassen miissen. Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen die Angaben de; 
Verf., da& die wandernden Schichten versteckt stets vorhanden sind und die 
Saule also ein nur ,,quasistatisches‘‘ Gebilde ist, eine prinzipielle Bedeutung. — 

SEELIGER. 
Giorgio Valle. Die diskontinuierlichen Entladungen. Phys. ZS. 27, 
473— 504, 1926, Nr. 14. Der Verf. gibt in einem ausfiihrlichen zusammenfassender 
Bericht eine vollstaéndige kritische Ubersicht tiber unsere Kenntnis der diskonti 
nuierlichen Entladungen. Vor allem werden auch die eigenen grundlegende 
Arbeiten des Verf. hier zum erstenmal einem weiteren Leserkreis cuganchal 
gemacht. Obwohl nicht eben leicht zu lesen, diirfte der Bericht ein eingehendes 
Studium lohnen. SEELIGER 


4 


R. G. Lunnon. On Gas Flow and Pressure Changes in Gases ee 


Electric Discharge. Phil. Mag. (7) 1, 482—491, 1926, Nr.2. Die Arbeit 
beschaftigt sich mit der experimentellen Untersuchung der Frage, ob durch ein 
hindurehgehende Entladung die Viskositiit eines Gases infolge der VergréGBerun: 
der atomaren Elektronenbahnen in den angeregten Atomzustiinden um mefba 

Betrage verdindert (vergréBert) wird. Zu diesem Zwecke wird die Strémun 
eines Gases durch ein enges Rohr infolge einer Druckdifferenz zwischen de 
Rohrenden untersucht, wenn zugleich eine kriftige Induktorentladung ite 
stirke bis zu 40 Milliamp., Rohrweite 0,079 mm, Gasdruck 0,01 bis 5,0 
durch das Rohr geschickt wird. Bei allen benutzten Gasen — Stickstoff, Sauer 
stoff, Luft, Edelgasgemische — ergab sich innerhalb der Fehlergrenzen (von 
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7a 5 Proz.) kein eindeutiger Effekt. Einige kurze theoretische Betrachtungen 
x den zu erwartenden Effekt und gelegentliche Beobachtungen iiber Ande- 
igen des. Gases durch die Entladung werden nebenbei mitgeteilt; nur ober- 


shlich diskutiert werden die langst bekannten — dem Verf. jedoch, wie es 

eint, unbekannten — Druckdifferenzen und Entmischungen (Skaupy, 

ittenauer, Hamburger), die sich in einer Entladung stets einstellen. 
SEELIGER. 


P. Walmsley. The conductivity of clouds dispersed from an are. 
il. Mag. (7) 1, 1266—1281, 1926, Nr. 6. Nach einer kurzen Literaturiibersicht 
chreibt der Verf. zunachst die an eine Arbeit von Whytlaw-Gray, Proc. 
y- Soc. London 1913, anschlieBende Versuchsanordnung zur Erzeugung der 
untersuchenden Cadmiumoxydnebel durch einen Lichtbogen. In einer Me8- 
mmer wird zu verschiedenen Zeiten nach dem Einblasen der Nebel die Ionisation 
» Nebel, die Beweglichkeit der im Nebel vorhandenen Ladungstrager und 
llich die Wirkung eines elektrischen Feldes auf die Nebelionen studiert, woraus 
1 in bekannter Weise Schliisse auf die zeitlichen Anderungen der Masse und 
Jung der Nebelteilchen ziehen lassen. Von Interesse diirfte sein, daB sich 
er gewissen Bedingungen eine spontane Neuerzeugung von Ladungstragern, 
1 zwar vorwiegend von solchen kleiner Beweglichkeit, nachweisen la8t, die 
' Verf. nur zum Teil durch die Wirkung der durchdringenden Erdstrahlung 
laren zu k6nnen glaubt. SEELIGER. 


Seeliger. Die physikalischen Grundlagen der elektrischen Gas- 
nigung. ZS. f. techn. Phys. 7, 49—71, 1926, Nr. 2. Es werden nach einer 
remeinen Hinleitung eingehend behandelt die physikalischen Méglichkeiten 
er elektrischen Gasreinigung, die auf die in einem Gas suspendierten Teilchen 
kenden elektrischen Triebkrafte, die Gesetze, nach denen unter dem HinfluB 
ebener Krafte sich die Teilchen durch ein Gas bewegen, die Eigenschaften 
in den Elektrofiltern die Hauptrolle spielenden Koronaentladung und des 
ronafeldes und endlich in Zusammenfassung der in diesen Abschnitten erhaltenen. 
rebnisse die eigentliche Theorie der Elektrofilterung. Ein Literaturverzeichnis 
16glicht zum Schlu8 dem Leser die Auffindung der wichtigsten Original- 
eiten. SEELIGER. 


J. Dempster. The Free Path of Slow Protons in Helium. Nature 
;, 900—901, 1925, Nr. 2929. Die leider nur ganz kurze Notiz enthalt die Mit- 
ung, daB Protonen von 300 bis 900 Volt Geschwindigkeit in Helium eine 
rwartet groBe freie Weglinge besitzen; sie kénnen ohne Beeinflussung mehr 
100 Heliumatome durchfliegen. Einfach geladene Heliumatome verschwinden 
r viel rascher, geladene Wasserstoffmolekiile etwas langsamer als die Helium- 
me. SEELIGER. 


W. B. Gill and R. H. Donaldson. A New Method of obtaining a Lumi- 
us Discharge in Gases at very Low Pressures. Phil. Mag. (7) 2, 
.— 137, 1926, Nr.7. Die Verff. untersuchen die Abhangigkeit der kleinst- 
glichen Brennspannung einer Entladungsréhre (mit Innenelektroden) von 
Frequenz einer angelegten Wechselspannung bis hinauf zu 40 Millionen 
chseln in der Sekunde. Die Versuchsanordnung ahnelt einer schon von 
wnsend und Morrell, Phil. Mag. 1921, benutzten, als Fiillgas dient Wasser- 
ff (doch scheint die Reinheit des Gases, insbesondere hinsichtlich Beimischung 
1 Quecksilberdampf, héheren Anforderungen nicht zu gentigen). Wie zu 
arten, nimmt die Brennspannung mit zunehmender Frequenz stark ab, wenn 
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die mittlere freie Elektronenweglinge gréBer ist als der Elektrodenabstana 
Die Erklarung dafiir wird gegeben durch Vervielfaltigung der Elektronenstéfi 
infolge der Pendelbewegung der Elektronen. SEELIGEE 


Sir J. J. Thomson. On the Electric Discharge through gases at veri 
low pressures. Phil. Mag. (6) 48, 1—33, 1924, Nr. 283. Der Grundgedanks 
der in dieser beachtenswerten Arbeit naher verfolgt und durch eine Reihe va 
Versuchen sowie durch theoretische Uberlegungen gestiitzt wird, ist der, dai 
bei tiefen Drucken in der Glimmentladung neben der StoBionisation der Ladungs 
trager bisher unbekannte Wellenstrahlungen wirksam sein miissen, die namentlic 
in den kathodischen Entladungsteilen entstehen und wirksam sind. Sie solle 
entstehen teils bei der Neutralisation der positiven Ionen an der Kathode, tei) 
bei der Durchquerung der Gasmolekiile durch schnelle Elektronen oder bei de 
Wiedervereinigung von Ionen und sollen wirken teils durch einen Photoeffek 
an der Kathode, teils durch eine Volumenionisation bei der Absorption im Gase 
Die Notwendigkeit fiir die Annahme dieser Strahlungen glaubt der Verf. unte 
anderem erweisen zu kénnen aus gewissen quantitativen Betrachtungen iibe 
die Ionenerzeugung durch die schnellen Elektronen, die von der Kathode kommer 
und vor allem durch Elektronenabschirmungsversuche im Dunkelraum. 
schlieBend an diesen Grundgedanken entwickelt der Verf. dann eine erweit 
Theorie des Kathodenfalles und des negativen Glimmlichtes. Zum Schlu8 werde 
ferner noch eingehendere Uberlegungen zur Theorie der positiven Saule mit 
geteilt. Es wird angenommen, daf die Ionisation in der Séule bewirkt wird ni 
nur durch Elektronensto8, sondern da daneben auch noch eine Rekoi 
binationsstrahlung ionisierend wirkt; diese Annahme wird dann mathematise 
formuliert und diskutiert. SEELIGE 


F. H. Newman. The sodium are in a vacuum. Phil. Mag. (7) 1, 940—94 
1926, Nr. 5. Verf. beschreibt eine einfache Form einer Natrium-Vakuumbogeé 
lampe fiir dauernden Gleichstrombetrieb: Kathode aus Natrium ohne Frem« 
heizung, Anode ein Eisenring, Ziindung bei 90 Volt mit Hilfselektrode, Brem 
spannung etwa 40 Volt bei mindestens 1,5 Amp. AnschlieBend wird der Betrie 
der Lampe genauer beschrieben und an Hand von Reproduktionen der erhaltene 
Spektralaufnahmen die Emission aus den einzelnen Teilen der Lampe diskutier 


SEELIGE 
Rogers D. Rusk. The Absorption of Hydrogen in Potassium Vapot 


Arcs. Phil. Mag. (7) 1, 97—109, 1926, Nr. 1. Nach einer Besprechung der Lit 
ratur tiber die Absorption von Wasserstoff durch Kaliumdampf beschreibt ¢ 
Verf. seine eigenen Versuche in einem niedervoltigen Bogen. Die benutzte Réhk 
enthielt eine Platingliihkathode und eine Nickelanode und war iiber einen Kiihlsa 
an das Manometer angeschlossen, an dem die absorbierte Gasmenge festgestel 
werden konnte. Die Absorption begann bei etwa 16 Volt; der Bogen hatte dai 
eine typische violette Farbe, wihrend er bei tieferen Spannungen und ohne A 
sorption griinlich leuchtete. Aus den Versuchsergebnissen schlieBt der Ve 
zunichst, dafs die Absorption gebunden ist an die Gegenwart einer aktiven For 
des Wasserstoffs, die als ein Molekiilion gedeutet wird, wahrend dazu Kaliumion 
offenbar nicht geniigen. Eine andere Méglichkeit ergibt sich aus der Diskuss 
der in der Einleitung genannten Versuche in der Gegenwart von Wasserstc 
atomen, die sich direkt mit den Kaliumatomen vereinigen; dies wird zum Schl 
eingehender diskutiert. SEELIG 


A. Dauvillier. Nouvelles recherches sur le tube de Crookes. GC. 
181, 601—603, 1925, Nr. 18. Im ersten Teil der Arbeit beschaftigt sich der Ve 


fi 
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Spekulationen tiber die Absorption von Gasen und tiber die Verfarbung der 
aswande in Entladungsréhren, in einem zweiten Teil mit den sekundaren 
elraéumen an isolierten Nebenelektroden oder negativ geladenen Glaswanden. 
wenig klar entwickelten Gedankengange lassen sich in Kiirze nicht wieder- 
en, da insbesondere auch mehrfach auf eine frithere Veréffentlichung in Buch- 
(La Technique des Rayons X) verwiesen wird. SEELIGER. 


1 Heinrich. Spektralphotometrische Untersuchungen der sicht- 
ren Strahlung des negativen Glimmlichtes in Neon und Helium. 
. d. Phys. (4) 80, 349—366, 1926, Nr. 12. Verf. untersucht spektralphoto- 
trisch in Entladungen mit unterdriickter positiver Saule (nach Art der Glimm- 
pen) die Emission des negativen Glimmlichtes. Als Fiillung dient teils ein 
on-Heliumgemisch, teils spektralreines Helium. In Kurven und Tabellen 
d der Zusammenhang zwischen der Intensitét der einzelnen Linien und der 
romdichte bzw. dem Wattverbrauch iibersichtlich zusammengefaBt; auch 
> Gesamtstrahlung und die physiologische Helligkeit werden diskutiert. Be- 
srkenswert ist, dafS in reinem Helium die Intensitét von 5876 gréBer ist als die 
n 4471. SEELIGER. 


Keith Brewer. [onization in reacting gases. Phys. Rev. 26, 633—642, 
25, Nr. 5. [S. 1892.] Donan. 


orge Glockler. The ionization potential of methane. Journ. Amer. 
em. Soc. 48, 2021— 2026, 1926, Nr. 8. [S. 1884.] GUNTHERSCHULZE. 


sshnad Saha. The Phase Rule and its Application to Problems 
Luminescence and Ionisation of Gases. Quarterly Journ. Ind. Chem. 
e. 2, 49—60, 1925, Nr. 1. [S. 1946.] WESTPHAL. 


ctor F. Hess). Bemerkungen zur Abhandlung von.R.A. Millikan und 
S.Bowen: ,,Hochfrequenzstrahlen kosmischen Ursprungs“. I. 
ilotballonbeobachtungen in grofen Héhen.) Phys. ZS. 27, 405—406, 
26, Nr. 12. Verf. wendet sich gegen die in Phys. Rev. 27, 353, 1926 nun aus- 
arlich beschriebenen Registrierungen der Héhenstrahlung, deren Ergebnisse 
n Millikan bereits in einigen vorlaufigen Mitteilungen erwahnt und bekanntlich 
sensationsliisterner Weise in amerikanischen Berichten unter Nichtbeachtung 
iherer und grundlicherer Untersuchungen deutscher Forscher ausgeschlachtet 
rden sind. Er weist darauf hin, da8 die Autoren zu ihren Schlu8folgerungen 
r einen einzigen Mittelwert hin und zuriick tiber die Héhen von 5 bis 15 km 
nutzen, daB auch dieser Mittelwert nicht frei von Temperatureinfltissen auf 
3 Elektrometer ist, und daB aus der Reproduktion des Elektrometerregistrier- 
eifens wohl gar nichts zu entnehmen ist; in den amerikanischen Registrierungen 
none man keinerlei Fortschritt gegeniiber den Freiballonmessungen von Kol- 
rster sehen. Zum Schlu8 weist der Verf. noch auf friihere theoretische Ab- 
bungen des Absorptionskoeffizienten der Héhenstrahlung hin, die mit den 
wischen direkt gemessenen Werten von Tuwim und Myssowski gut tiberein- 
mmen. SEELIGER. 


inrich Chantraine. Uber die Strahlenausbeute von gashaltigen 
d gasfreien Rohren. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 922—929, 
26, Nr. 6. Um die zeitliche Verteilung der Strahlungsemission auf die ver- 
jiedenen Spektralbereiche zu untersuchen, wird ein spaltformig ausgeblendetes 
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Roéntgenstrahlenbiindel auf einen synchron rotierenden Film geleitet, welcha 
quer zur Spaltrichtung mit Aluminiumfiltern verschiedener Dicke abgedeck! 
ist. Beim Scheibengleichrichter liefert eine gasfreie weiche Réhre nur 22° va 
und hinter dem Spannungsgipfel bilderzeugende Réntgenstrahlen, wéahre 
bei der gashaltigen Rohre fast im ganzen Gebiet der Winkelgrade, in dem Strom 
durch die Réhre geht, bilderzeugende Réntgenstrahlen entstehen. Der Scheibe 
gleichrichter erzeugt Oberschwingungen, und zwar leichter bei der gashalti 
als bei der gasfreien Réhre, besonders bei geringen Milliamperezahlen. Ur 
méglichst wenig zur Bildwirkung nicht beitragende Réntgenstrahlen zu erzeuge 
wird die Verwendung von kontinuierlicher Gleichspannung empfohlen. GLOOKEE 


Max Morand. Sur les phénoménes lumineux observés, dans un tub! 
& rayons positifs de lithium. C. R. 182, 883—885, 1926, Nr. 14. Am 
schlieBend an eine friihere Untersuchung in C. R. 178, 1528, 1897 tiber die magne 
tische Analyse positiver Strahlen werden einige weitere Versuche tiber die Leucht 
erscheinungen und Fluoreszenzflecke positiver Strahlen in magnetischen Feld 

beschrieben. SEELIGEE 


Max Morand. Etude sur le fonctionnement d’un tube aA rayon 
positifs. C. R. 182, 623—625, 1926, Nr. 10. Verf. beschreibt eine Réhre ‘i 
Erzeugung von Anodenstrahlen unter genau bekannten reinen Versuch 
bedingungen zum Zwecke der Trennung von Metallisotopen (vgl. dazu C. R 
181, 544, 1925). Die Salzanode steht in kleinem Abstand der durchbohrtei 
Kathode gegeniiber, sie wird von aufen auf gewiinschte Temperaturen geheizt 
ein starkes Magnetfeld entfernt alle stérenden Kathodenstrahlen. Man ka 
mit dieser Anordnung homogene Anodenstrahlen von quantitativ bekannte 
Geschwindigkeit ohne Beimischung fremder Ionen und demgemaf bei der magne 
tischen Trennung der Komponenten scharf definierte Bilder erhalten. Die An 
ordnung wird erprobt und die giinstigsten Versuchsbedingungen werden dis 
kutiert fiir die Erzeugung von Lithiumstrahlen; quantitative Ergebnisse werdé 
im einzelnen jedoch noch nicht mitgeteilt. SEELIGE] 


W. D. Coolidge. High voltage cathode rays outside the generatin 
tube. Science 62, 441— 442, 1925, Nr. 1611. Verf. hat ein ,,Lenardsches Fenster 
an einem Hochvakuumrohr mit Gliihkathode angebracht. Es gelang ihm, bh 
Spannungen bis zu 250kV bei einigen Milliampere Réhrenstrom Kathode 
strahlen durch ein Fenster von 0,0254 mm dickem Aluminium ins Freie austreté 
zu lassen, deren Reichweite in Zentimetern gegeben ist durch die Beziehung 
Reichweite = 0,254 x Réhrenspannung (kV) — 17,8. Es wurden maxim 
46 cm Reichweite erzielt. Die Strahlen zeigen eine schéne Fluoreszenzerschein 
in Luft. Calcitkristalle zeigen starke Fluoreszenz- und Phosphoreszenzersche 
nungen. Mancherlei chemische Wirkungen treten auf. Auch organisches Gewe 
wird stark beeinfluBt. Ebenso sind die biologischen Wirkungen sehr intensi 

BEHNKE 
Georges Fournier. Sur l’absorption des rayons # par la matiére. C.] 
188, 37—39, 1926, Nr. 1. In Fortsetzung der Untersuchung iiber die Absorptic 
der £-Strahlen in Materie (vgl. diese Ber. 6, 1690, 1925; 7, 866, 1368, 1926) wi 
gezeigt, daB die bei RaH, sowie bei sekundiren f-Strahlen gefundene Abhangigke 
der Massenabsorption w/e von der Atomnummer N [u/e = a + bN, worin a und 
zwei Konstanten mit dem konstanten Verhaltnis a/b ~ 105 sein sollen] auc 
fiir die 6-Strahlung von UX verwendbar ist, und zwar mit den Werten a = 5,9 
6 = 0,0572 [a/b = 104,3], erprobt an C, Al, Cu, Zn, Ag, Au. Abweichungs 
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: Elementen mit N > 50 zeigen sich diesmal nicht, dagegen zeigen die Ab- 
rptionskurven in allen Elementen anfinglich kleine UnregelmaBigkeiten, die 
3 Streuungserscheinungen gedeutet werden. Die erwahnten, bei B von RaE 
tretenden Abweichungen fiir Elemente, deren N > 50 ist, werden durch 
rsuche an Sb (N = 51) und Te (N = 52) bestatigt; mit Hilfe eimer neuen 
ethode gelingt es nimlich, auch Kérper in Pulverform als Absorber zu verwenden 
. Se, Sb, Te usw.) und zu zeigen, daB von allen untersuchten Hlementen mit 
einem N einzig Schwefel sich der fiir f,,,, giiltigen Formel w/e = 15 + 0,142 N 
cht fiigt, indem w/e statt 17,27 den Wert 18,53 annimmt. 

K. W. F. Konuravscn. 


eorges Fournier. Sur l’absorption des rayons f par la matiére. C. R. 
33, 200— 2038, 1926, Nr. 3. Die Absorptionsmessungen an homogener /-Strahlung 
on Rak) werden ausgedehnt auf nicht elementare Korper in Pulverform oder 
s Flissigkeit. — Als ,normal‘‘ werden soleche Kérper bezeichnet, deren Massen- 
sorptionskoeffizient j«/e sich additiv aus den Werten der Komponenten zu- 
mmensetzen laBt nach folgendem Vorgang: Besteht der Korper z. B. aus zwei 
omponenten A und B in der Form A” B", deren jeder (vgl. das vorstehende 


eferat) die Massenabsorption (4) = 15 + 0,142 Ny haben soll, so soll fiir 
A . 


nen ,,normalen‘‘ Kérper gelten: 


- mP 4 ean nP» ea 
Oi M : 


orin M = mP,-+%7Pp das Molekulargewicht, also P4 und Pg die Atom- 
assen sind. Enthalt der Kérper J Molekiile Wasser, so ware seine Zusammen- 
tzung entsprechend A™ Br H?!0!. Von 26 untersuchten Stoffen erwies sich 
ne groBe Anzahl als ,,normal“, z. B. SiO,, MnO,, MgO, Al,O;, BO,H, KBr, 
O,Na, SO,HK usw. Die bereits friiher konstatierte Anomalie des Schwefels 
eibt auch in den Schwefelverbindungen bestehen und anomal erwiesen sich 
ich alle wasserhaltigen K6érper in dem Sinne, dafB ihr w/e kleiner ist als der 
srechnete Wert, so wie wenn sie mehr Wasser enthielten, als ihrer Zusammen- 
tzung entspricht. K. W. F. Kontravscu. 


.Guth. Zur anomalen Zerstreuung von a-Strahlen. Phys. ZS. 27, 
17 — 509, 1926, Nr. 15. Rutherford und Chadwick haben an einem speziellen 
eispiel (Mg, Al) gezeigt, daB die Streuung der a-Strahlen fiir kleine Streuwinkel 
mal, fiir gréBere unternormal, fiir noch gréBere tibernormal wird. Der Verf. 
sucht, insbesondere an der Hand der Resultate Blacketts (Nebelversuche), 
whzuweisen, da diese Aufeinanderfolge: ,,Normalstreuung, unternormale, 
yernormale Streuung‘‘, eine fiir alle Elemente qualitativ gleichartige Erscheinung 
i, die ihre Ursache in der besonders starken Annéherung des a-Teilchens an den 
ern hat; da eine solche Annaherung an die stark geladenen Kerne der schweren 
tome nur den sehr schnellen a-Teilchen médglich ist, so werden bei solchen 
lementen auch bei groBen Streuwinkeln noch normale Verhialtnisse gefunden. 
agegen findet Blackett bei N schon bei Winkeln > 90° betrachtliche tiber- 
male Streuung, woraus der Verf. indirekt auf das Vorhandensein eines Gebietes 
iwternormaler Streuung bei Winkeln < 90° zuriickschlieBt. Zu Atomzertriimme- 
ngen scheint es, wie auch aus Blacketts Versuchen geschlossen wird, nur 
1 Falle abnormaler Streuung zu kommen, und zwar wahrscheinlich im Gebiet 
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der iibernormalen Streuung, so daZ der Verf. eine neuerliche Abnahme diesen 
Ubernormalitat der Zerstreuung in der Umgebung von 180°, also etwa das Auf- 
treten einer schmalen Ausfallzone daselbst, erwartet. K. W. F. Koniravuscr 


Salomon Rosenblum. Sur le ralentissement des rayons a par la matiére 
C. R. 188, 198—200, 1926, Nr. 3. Es wird die beim Durchdringen von Materie 
eintretende Verringerung der a-Strahlgeschwindigkeit experimentell studiert. 
Ein im elektrischen Felde mit ThC + C’ aktiviertes Goldstiick (y-Aquivalent 
8 bis 20 Millicurie) liefert zwei homogene a-Gruppen, die nach Durchsetzung; 
diinner Folien des zu untersuchenden Materials (Glimmer, Al, Cu, Ag, Sn, Au, 
Pt, Pb) im magnetischen Felde abgelenkt werden. Die Ausmessung der photo- 
graphischen Platten liefert die Geschwindigkeit (Feldstarke 15000 Gau8, Vakuumi 
0,01 mm Hg, Doppelablenkung durch Feldwechsel). Bedeuten 7 und v Anfangs- 


—v 4 
und Endgeschwindigkeit und wv = den prozentuellen Geschwindigkeits- 


0 
verlust, ferner N die Atomnummer des Absorbermaterials, so lassen sich fur 
u < 40 und N > 18 die Versuchsergebnisse in folgender Art beschreiben: Zur 
Erzielung einer prozentuellen Geschwindigkeitsverkleinerung wu ist eine Flachen- 
dichte X (Masse pro Flacheneinheit) nétig, die bei emem Material mit der Atom- 


nummer N gegeben ist durch: 
: 


Be u+ 40 : 

> ee 7 leg ( r ju + 36). ; 

N als f (X) aufgetragen, liefert eine Schar von Geraden, jede einzelne einem be- 
stimmten wz zugehérig, die sich in N = — 36schneiden. Pt fiigt sich dieser Formel 
nicht. K. W. F. oa 


Chaoul. Neue Diagnostikréntgenréhre fiir hohe Belastung. Fortscht. 


gréBert, da die Antikathode an der betreffenden Stelle eine kerbenartige Ve . 
tiefung besitzt. GLOCKER, 


Heyde und E. Saupe. Untersuchungen iiber Strahlenerzeugung und 
elektrische Verhaltnisse an einem Hochspannungsgleichrichter béi 
verschiedenen Betriebsweisen. Strahlentherapie 28, 217—263, 1926. 
Nr. 2. Die Frage, ob die Regelung der Primirstromstarke eines Hochspannung 
gleichrichter-Réntgenapparats durch Einschalten yon Ohmschem Widerstand 


graphischer und spektrographischer Aufnahmen untersucht. Die Primarspannur 
und -stromstirke wurde nach der Momentankontaktmethode (Joubertsche 
Scheibe), die sekundire Stromstiirke glimmlichtoszillographisch aufgenomme 
wihrend der sekundire Spannungsverlauf mit dem Seemannschen Spektral. 
oszillographen bestimmt wurde. Ferner wurde die Strahlungsintensitét m 
der Ionisationsmethode jeweils gemessen. Das Hauptergebnis ist folgendes 
Bei Regulierung auf konstanten Ausschlag des sogenannten Kilovoltmeter: 
(d. h. eines die Primarspannung des Transformators messenden Voltmete 
dessen Angaben, multipliziert mit dem Ubersetzungsverhaltnis des Tram 
formators, die Sekundérspannung angibt) ist die Spannung an der Réntgenré 
bei Widerstandsregulierung kleiner und demgemaé8 die Strahlungsausbeut 
schlechter als bei Stufentransformatorregulierung. AuBerdem wird das Auftrete 
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Hochfrequenzschwingungen begiinstigt. Die Ursache der Erscheinung ist 
d er Deformation der Strom- und Spannungskurven begriindet, wie aus den 
ullogrammen deutlich hervorgeht. Ohmsche Widerstande sind daher nur 
aBigem Umfang, héchstens 1 Ohm, zur Feinregulierung zu verwenden. Zum 
Iu8 wird eine Anordnung zur automatischen Konstanthaltung der Spannung 

Hilfe eines Thomasschen Schnellreglers und Drehtransformators  be- 
ieben und an Hand von Dosisregistrierkurven die Uberlegenheit der auto- 
ischen Regulierung iiber die Handregulierung nachgewiesen. GLOCKER. 


- Milne. On the Possibility of the Emission of High-speed Atoms 
m the Sun and Stars. Month. Not. 86, 459—473, 1926, Nr. 7. Der Grund- 
lanke des Verf. ist folgender: Befindet sich ein Strahlung absorbierendes Atom 
den auBeren Schichten der Sonnenatmosphare, so wird es im allgemeinen 
en geringen Strahlungsdruck erfahren, weil die in den tieferen Schichten vor- 
adenen gleichartigen Atome die Strahlung durch Absorption gerade an der 
tischen Stelle des Spektrums stark schwachen. Erhalt ein solehes Atom aber 
‘allig eine gréBere, nach auBen gerichtete Geschwindigkeit, so wird durch 
a Dopplereffekt seine Absorptionslinie nach Violett verschoben, es entweicht 
s der Absorptionslinie und unterliegt nunmehr mit zunehmender Geschwindig- 
t eimem erheblich gréB8eren Strahlungsdruck, der die einmal eingetretene 
rkung weiter und weiter verstarkt. So kann das Atom dann auch eine andere 
sorptionslinie, in die es im weiteren Verlauf hineingeraten mag, tiberwinden. 
kann es unter giinstigen Umstanden geschehen, daB das Atom gegen die Gra- 
ation mit standig bis zu einem Grenzwert wachsender Geschwindigkeit von 
- Sonne fortgetrieben wird. Die Grenzgeschwindigkeit berechnet Verf. in einem 
usiblen Spezialfall zu 1600 km/sec, und er weist ferner nach, da die gleiche 
6Benordnung fir alle Sterne gilt. Sie entspricht derjenigen, die man aus den 
uenverschiebungen bei den Novae berechnet. Derartige Vorgaénge kénnen 
die Ursache der Nordlichter und magnetischen Stdérungen auf der Erde an- 
sehen werden. Die wahrscheinliche Eindringungstiefe derartiger Atomstrahlen 
sspricht etwa der Héhe der Nordlichter. Da entsprechende Wirkungen auf 
ie Elektronen nicht erfolgen kénnen, so kann durch die geschilderte Ursache 
e Trennung ionisierter Atome von ihren Elektronen und die Bildung elektrisch 
adener Wolken in der Sonnenatmosphare erfolgen. WestpHat-Berlin. 


H. Jeans. The motion of radiating masses and the effect of ra- 
ation pressure. Nature 117, 376, 1926, Nr. 2941. Kurze Widerlegung eines 
awandes von Larmor gegen die vom Verf. aufgestellte Theorie der Bewegung 
n Doppelsternen unter der Wirkung des Strahlungsdruckes. WesrPHat-Berlin. 


reel Peschard. Sur quelques rapports entre les ferronickels arti- 
jiels et un fer nickelé d’origine météorique. C. R. 181, 854—855, 
25, Nr. 22. 


L. Webster. Magnetic Properties of Single Crystals of Iron. Nature 
i, 859, 1926, Nr. 2955. GuUMLICH. 


seph Wiirschmidt. Zur Theorie der Elementarmagnete. I. ZS. f. Phys. 
~773—802, 1926, Nr. 10/11. Ausgehend von den Theorien von Ewing und 
a Honda, die sich jedoch bei ihren Betrachtungen auf zweidimensionale An- 
Inung der Elementarmagnete beschrankten, berechnet der Vert. die Wirkung 
- Magnete eines Elementarkomplexes bei ein-, zwei- und dreidimensionaler 
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Anordnung in den verschiedenen Kombinationen, und zwar im letzteren Fal 
auch fiir raumzentrierte kubische Gitter, wie es das a-Eisen tatsachlich besitz 
Die sehr verwickelte Rechnung, auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangs 
werden kann, ergibt beispielsweise fiir das von einem Elementarmagnet a 


einen zweiten, in derselben Ebene befindlichen ausgeiibte Drehmoment den We 
2 


3 ‘3 : 
Ue — sin 2 a, wenn die Mitten beider Magnete auf der X-Achse im Abstand 


voneinander liegen und die magnetischen Achsen mit der X-Achse den Winkel 
einschlieBen; hierbei ist M = 2 ul das magnetische Moment des Elementa 
magnets und 2/ seine Lange, die gegen FR nur klein sein soll. Bei neun in ein 
Ebene gleichmaBig im Quadrat angeordneten Elementarmagneten ist die Wirku 
der acht auBeren auf den mittleren proportional sin 4a, aber auch proportion 
I2/a2, also verschwindend klein, wenn man / wieder klein gegen die Gitterkonstante 
annimmt. Dagegen besteht die Wirkung der iibrigen Magnete auf einen Ran 

; 


magnet aus zwei Teilen, namlich einem, der ebenfalls proportional zu qn 4 


ist und daher kaum etwas zur Gesamtwirkung beitrigt, und einem proportion 
sin 2a wirkenden, welcher der GréBe nach ungefaihr der Wirkung eines aus 1 
zwei Magneten bestehenden Komplexes entspricht; es wird somit die Orientierw 
eines aus derartigen komplanaren Magneten bestehenden Komplexes wesentli 
durch die Randmagnete und die auf diese von den iibrigen Magneten ausgetibt 
Drehmomente bedingt. Ebenso ergibt sich bei einem kubisch angeordneti 
Magnetkomplex, da auf einen zentralen, beliebig gerichteten Magnet dies 
Gitters von den umgebenden gleichgerichteten Magneten keine erhebliche Kre 
ausgetibt wird, wohl aber auf die in der Randflache gelagerten Magnete; dé 
selbe gilt fiir das raumzentrierte kubische Gitter. — Auf Grund der erhalte 

Ergebnisse sucht nun der Verf. die Magnetisierungskurve eines Elemente 
komplexes unter der Wirkung eines auBeren Feldes zu konstruieren. Er gelan 
dabei zu Kurven, welche sich namentlich denjenigen des harten Stahles einige 
mafen nahern, bei denen jedoch die Koerzitivkraft tiber 2700 und die Anfang 
permeabilitét uy) = nur etwa 3 betragen wiirde, beides Werte, die von den g 
wohnlich beobachteten noch sehr stark abweichen. Inwieweit sich diese A 
weichungen durch die Annahme eines sogenannten Strukturfeldes beheben lass¢ 
soll in einer zweiten Abhandlung diskutiert werden. _ Gum 


R. Forrer. Structure de l’aimant atomique. Démonstration de l’ex 
stence d’un doublet dans le nickel. C. R. 182, 1272—1275, 1926, Nr. 5 
Durch friihere Versuche (C. R. 180, 1253, 1394, 1925), iiber welche hier bere 
berichtet wurde, hatte der Verf. nachgewiesen, dai ein gereckter, dann sta 
gekrimmter und wieder gerade gerichteter Nickeldraht Hysteresekurven zei; 
deren reversible, auf dem aufsteigenden und absteigenden Ast in eine Gera 
zusammenfallende Teile eine ganz bestimmte Neigung gegen die Achse der Fe 
starke besitzen, wihrend die beiden irreversiblen Teile bei einer bestimmt 
der ,,kritischen‘‘ Feldstarke mit einem scharfen Knick einsetzen und paral 
zueinander ungefahr senkrecht zur Feldstaérkenachse verlaufen, so daB die ¢ 
theoretischen Uberlegungen bekannte viereckige Hystereseschleife nahezu v: 
wirklicht wurde, denn nur an zwei dieser Ecken, namlich an den Enden < 
irreversibeln Teile, wurde praktisch eine gewisse Abrundung beobachtet. I 
Verf. zeigt nun in der vorliegenden Arbeit, daB dieser Gestalt der Hysteresekut 
am besten durch die Annahme Rechnung getragen wird, da® das Nickelat 
in dem so behandelten Drahte zwei aufeinander senkrecht stehende magnetist 
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amente besitzt, von denen das eine parallel, das andere senkrecht zum auBeren 
Ide gerichtet ist; die Drehung des ersten liefert den reversibeln, diejenige 
$ zweiten den irreversibeln Teil der Hystereseschleife. Die Tatsache, daB bei 
ahten endlicher Dicke auch nach der Vorbehandlung die Momente nicht alle 
nau die erwahnten Richtungen haben, gibt natiirlich zu einer gewissen Ab- 
ndung der Ecken Veranlassung. Eine ahnliche Gestalt der Hystereseschleife 
irde man noch durch die Annahme von drei senkrecht zueinander gerichteten 
omenten erhalten, wahrend die Annahme nur eines einzigen, schrag zum Felde 
richteten Moments auf Hystereseschleifen von der gewéhnlichen, schrag ver- 
wenden Form mit “abgerundeten Ecken fiihren wiirde, die im vorliegenden 
lle auBer Betracht bleibt. Die Entscheidung dariiber, ob man es hier mit zwei 
er mit drei senkrecht zueinander gerichteten Momenten zu tun hat, liefert die 
stimmung des Verhaltnisses der Remanenz zur Sattigung. Da namlich die 
amanenz nur durch die in Richtung des Feldes liegenden Momente bedingt 
rd, wahrend zur Sattigung auch die noch tibrigen Momente beitragen, so wiirde 
i Annahme von zwei Momenten die Remanenz der halben Sattigung entsprechen, 
i Annahme von drei Momenten dagegen nur dem dritten Teil. Experimentelle 
srsuche haben nun ergeben, daB bis auf 2 Prom. genau die erste Folgerung 
trifft, daB man es also tatsaichlich im vorliegenden Falle mit -zwei senkrecht 
eimander gerichteten Momenten zu tun hat. GUMLICH. 


W. Dye. Further note on magnetic screening of galvanometers. 
urn. scient. instr. 3, 141—143, 1926, Nr. 5. Der Verf. hatte in einem friiheren 
tikel (Journ. scient. instr. 3, 65—69, 1926, Nr. 3), tiber den auch an dieser 
elle bereits berichtet wurde, auf die billige und bequeme Herstellung eines 
ulvanometerpanzers aus gestanzten LEisenblechringen hingewiesen und die 
hutzwirkung gegen a4uBere Stérungen unter der Annahme eines gewdhnlichen 
aterials (Stalloy) mit einer Anfangspermeabilitaét von uw, ~ 500 fiir verschieden 
he Bediirfnisse berechnet. In einer darauf folgenden Note machte der Heraus- 
ber des Blattes darauf aufmerksam, dai man bei Verwendung von Permalloy 
er Mumetall, deren Permeabilitat fiir Felder von der GroBenordnung der Hori- 
ntalintensitaét des Erdfeldes etwa 75mal so groB ist als diejenige des Stalloy, 
Gewicht und Dicke auBerordentlich viel sparen kénne. Dye stellt dies in der 
rliegenden Note nicht in Abrede, weist aber darauf hin, da man die fiir Stalloy 
haltenen Ergebnisse nicht ohne weiteres auf Permalloy tibertragen kénne, 
mentlich sei die Annahme einer Permeabilitét von 30000 viel zu hoch, da 
hon eine sehr diinne Schicht das Erdfeld auf etwa den zehnten Teil abschirme 
d dann nur noch die sehr viel geringere Anfangspermeabilitat von etwa 6000 
Frage kame. In demselben Sinne wirke auch die sehr starke Entmagnetisierung 
s zylinderformigen Panzers. SchlieBlich sei auch ein hohes Gewicht des Panzers 
mentlich bei mechanischen Erschiitterungen vorteilhaft. Der Verf. beabsichtigt, 
> begonnenen Untersuchungen iiber die Schirmwirkung mit Permalloy fort- 
setzen. GUMLICH. 


‘Lorenz. Magnetische Hysteresis als Reibungseffekt. Phys. ZS. 
, 698, 1925, Nr. 20. Der wesentliche Inhalt des auf der Danziger Physiker- 
sung gehaltenen Vortrags, von dem hier nur ein ganz kurzer Auszug gegeben 
rd, ist in dem Aufsatz des Verf. in der ZS. f. techn. Phys. 2, 63—71, 1921, Nr. 3 
thalten, tiber den an dieser Stelle (diese Ber. 2, 752, 1921) bereits berichtet 
irde. GUMLICH. 


erre Weiss. Sur le paramagnétisme indépendant de la température. 
R. 182, 105—106, 1926, Nr.2. In neuerer Zeit hat Fraulein Paule Collet 
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gefunden, daB das magnetische Moment der Lésungen zweier Salze, eines Chron 
salzes und eines Kobaltsalzes, von der Temperatur unabhangig ist. Wahren 
das Molekiil des ersteren zwei Cr-Atome enthalt, die sich beide in ihrer Wirkun 
kompensieren kénnten, ist diese Auffassung bei der zweiten Substanz nick 
haltbar, denn sie enthalt nur ein Atom Co. Hieraus mu8B man schlieBen, da 
die Konstanz des Paramagnetismus auf interatomare Vorginge zuriickzufiihre 
ist, die auch im festen Zustand auftreten, da der Paramagnetismus des Kaliun 
bichromats nach den Ergebnissen von Fraulein Collet sowohl im festen, w 
im gelésten Zustande die erwahnte Erscheinung zeigt. + GUMLIG 


H. Kamerlingh Onnes, Jean Becquerel et W. J. de Haas. Sur le pouvoir rota 
toire magnétique de quelques minéraux paramagnétiques, au 
trés basses températures. C. R. 181, 838—841, 1925, Nr. 22.  Friihe 
Versuche von Becquerel ergaben, daB die negative Drehung gewisser didyn 
haltiger Mineralien zwischen Zimmertemperatur und 20° abs. umgekehrt prt 
portional der absoluten Temperatur wachst. Die Verff. haben diese Versuck 
bis zu 4,2° abs. mit Hilfe des Babinetschen Kompensators weiter fortgeseti 
und das obige Gesetz zumeist bestatigt gefunden; speziell beim Tysonit ware 
die beobachteten Anderungen auBerordentlich hoch und erreichten, bezoge 
auf 10000 Gau8 und 1mm Dicke, im Rot etwa 228° und im Ultraviolett 941°. : 
Es scheint, daB bei der magnetischen Drehung der Polarisationsebene zwei ve 
schiedene Vorgange im Spiele sind, namlich der im allgemeinen positiv wirken¢ 
Zeemaneffekt und eine bei paramagnetischen Substanzen auftretende negatiy 
Drehung, welche von einer durch den Einflu8 des Feldes hervorgerufenen w 
symmetrischen Absorption der entgegengesetzt gerichteten zirkularen Schwi 
gungen herriihrt; beide Effekte iiberlagern sich; bei den paramagnetischen Sul 
stanzen pflegt im allgemeinen der zweite vorzuherrschen und eine negative Drehur 
hervorzubringen, doch kommen auch Ausnahmen vor. Gumni¢c 


B. Wwedensky und J. Simanow. Uber den Parallelismus zwischen de 
Erscheinungen der Magnetostriktion und der magnetischen Hyst 
resis in Nickel. ZS. f. Phys. 38, 202—214, 1926, Nr. 3. Angeregt durch d 
Untersuchungen und Theorien von Mc Keehan iiber den Zusammenhang ve 
Magnetostriktion mit den anderen magnetischen Eigenschaften beim Permall« 
untersuchten die Verff. diese Verhaltnisse fiir reines Ni, da dies Material i 
Gegensatz zum Eisen normale Magnetostriktion aufweist, d. h. von den kleinsteé 
beobachteten Feldstarken an seine Linge verkiirzt. Der Gang der Untersuchut 
war der, dais bei verinderter Belastung eines vertikalen, die Magnetisierungsspu 
durchsetzenden Nickeldrahtes fiir verschieden hohe Feldstiarken sowohl Magnet 
sierungskurven aufgenommen als atich die Magnetostriktion beobachtet wu 
mit den gewonnenen magnetischen Werten in Beziehung gesetzt wurde. D 
magnetischen Messungen erfolgten auf ballistischem Wege mittels zweier § 
kundirspulen von gleicher Windungsfliche, die gegeneinander geschaltet war 
und infolgedessen die Wirkung des Feldes auf das Galvanometer aufhoben, — 
daS die Wirkung des nur die eine Sekundarspule durchsetzenden Nickeldraht 
rein zur Geltung kam. Zur Bestimmung der Magnetostriktion diente ein m 
dem einen Drahtende verbundenes Hebelsystem, dessen Drehung mit Spieg 
und Skale beobachtet wurde; die durch die Verbindung des mechanischen w 
optischen Hebelsystems hervorgebrachte Vergré8erung betrug 74500. D 
wechselnde Belastung des Drahtes erfolgte in einfacher Weise durch Aufleg 
von Gewichten auf eine am unteren Drahtende angebrachte Platte; nach Anderu 
der Belastung lie man die Spannung im Drahte sich erst etwa eine Stunde lai 
ausgleichen, bis der Spiegel zur Ruhe kam; zur Vermeidung von Erschiitterung 
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den die Beobachtungen nur des Nachts ausgefiihrt. — Die in Tabellen- und 
enform zusammengestellten Versuchsergebnisse zeigen, ‘daB die durch 
imetrierung der Hystereseschleifen gewonnenen Hystereseverluste, in Ab- 
gigkeit von der Zugspannung dargestellt, denselben Gang haben wie die 
riktionskurven, woraus geschlossen werden darf, daB die von Mc Keehan 
d Buckley fiir Permalloy gefundenen Beziehungen zwischen Magnetostriktion 
d Hystereseverlust auch fiir reines Nickel gelten. Dagegen scheint’ zwischen 
gnetisierungsintensitat, Remanenz und Koerzitivkraft einerseits und Magneto- 
iktion andererseits kein einfacher Zusammenhang zu bestehen, und zwar 
der bei konstant gehaltener Feldstarke noch bei konstanter Zugspannung. 
nso haben die Hysteresekurven, als Funktion der Feldstarke dargestellt, einen 
mz anderen Verlauf als die Striktionskurven. GUMLICH. 


A 


taro Honda and Tomoichi Tanaka. On the Moduli of Elasticity and 
igidity, and their Change caused by Magnetisation, in Different 
inds of Steel. Se. Reports Téhoku Univ. 15, 1—37, 1926, Nr. 1. Die Verff. 
stimmen den Einflu8 der Magnetisierung auf den gewéhnlichen Elastizitats- 
odul und den Schubelastizitaétsmodul (,,Rigidity’‘) von Fe-C-, Fe-Co- und 
2-Ni-Legierungen verschiedener Zusammensetzung in Abhangigkeit von der 
arke des magnetisierenden Feldes. Die C-Reihe enthielt in 14 verschiedenen 
sgierungen bis zu 1,48 Proz. C, aber auch bis zu 0,8 Proz. sonstige Verunreini- 
ingen, die sich auch in dem Gange der Messungsergebnisse auszupragen schienen ; 
e Proben wurden im angelassenen und im geharteten Zustand untersucht. 
ie FKe-Co-Reihe bestand aus 13 Legierungen von 0 bis zu 100 Proz. Co, die 
1 Tammannofen geschmolzen, in eiserne Formen gegossen, zwei Stunden 
ng bei 900° erhitzt und langsam abgekitihlt wurden; hierauf- wurden sie zu 
aben von 20 cm Lange und 0,5 em Dicke abgedreht. In derselben Weise wurden 
ich die Fe-Ni-Legierungen hergestellt, welche 13 Proben mit einem Gehalt 
vischen 0 und 100 Proz. Ni umfaBten. — Zur Messung des Elastizitaétsmoduls 
ente folgende Anordnung: Der zu untersuchende Probestab war innerhalb 
ner wassergektihlten Magnetisierungsspule, welche Felder bis zu 400 GauB 
ferte, auf zwei Schneiden gelagert und befand sich der ganzen Lange nach 
einem gleichmaBigen magnetischen Felde. Seine Enden waren in die Enden 
m 19cm langen und 1 ecm dicken Messingstaben eingelassen und damit fest 
rlétet. Die a4uBeren Enden der Messingstangen ragten beiderseits aus der Spule 
raus und trugen das zur Belastung dienende Gewicht an einem geeigneten 
ehinge sowie zwei zur Messung der Biegung dienende Ablesespiegel, von denen 
r eine das Bild einer vertikalen Skale zunadchst auf den zweiten Spiegel warf, 
m dem aus es in das Beobachtungsfernrohr gelangte. Bei der Bestimmung 
s Schubelastizitatsmoduls war die Anordnung im allgemeinen die gleiche, 
ir war das Ende des einen Messingstabes in einen Halter fest eingeklemmt, 
thrend das Ende des anderen eine aus zwei Radern bestehende Torsions- 
rrichtung trug, vermittelst deren mit Hilfe von Gewichten zwei vollkommen 
eichmaéBige Drehmomente auf den Stab ausgeiibt werden konnten. Die GréBe 
r erfolgten Drehung wurde mittels eines am Stabe angebrachten Spiegels mit 
<ale und Fernrohr gemessen, dessen Okular durch ein Mikroskop mit Faden- 
ikrometer ersetzt werden konnte; auf diese Weise lieBen sich die Skalenverschie- 
ingen auf 4/;, mm genau bestimmen. Bezeichnen H und K die in gewéhnlicher 
eise durch Biegung bzw. Drehung aus den entsprechenden Winkeln a bzw. % 
mittelten Elastizitatsmoduln, so gelten die Beziehungen 
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wobei da und 6% die bei der Erregung des Feldes auftretenden zusatzlichey 
Anderungen der Drehungswinkel bezeichnen; hieraus lassen sich dann die ge 
suchten Anderungen 6H und 6K. der beiden Elastizitaitsmoduln berechnen. — 
Bei den C- Stahlen nehmen, abgesehen von der Wirkung des Feldes, beide Modul 
mit wachsendem C-Gehalt gleichmaéBig ab, und zwar sowohl im angelassener 
als auch im geharteten Zustand. Letzteres widerspricht der Erwartung, di 
man annehmen sollte, daB die Elastizitaétsmoduln beim Abschrecken ebens¢ 
zunehmen wiirden wie Harte und Zugfestigkeit; der Grund diirfte nach Ansichi 
der Verff. darin zu suchen sein, daB die Beanspruchung des Materials bei de: 
Ermittlung der Elastizitaétsmoduln noch vollkommen innerhalb der Elastizitats 
grenze liegt, bei der Bestimmung von Harte und Zugfestigkeit dieselbe abe: 
weit iiberschreitet. Durch die Magnetisierung werden die beiden Elastizitats 
konstanten stets vergroBert, und zwar ist das Anwachsen bei niedrigen Feld 
stérken sehr stark, um allmahlich immer mehr abzunehmen und asymptotisel 
einem Grenzzustand zuzustreben, der bei niedrigem C-Gehalt fir EL etwa 0.5 Pro 
fiir K etwa 2,5 Proz. betrug und mit wachsendem C-Gehalt bis auf 0,2 bzw 
0,8 Proz. sank. — Auch bei den Fe-Co-Legierungen nehmen die beiden Konstante1 
durch die Magnetisierung zu, und zwar ist die Anderung etwa sechs- bzw. vierma 
so groB wie bei den C-Stahlen; nur in sehr schwachen Feldern bei Legierunget 
mit ; 35 bis 55 Proz. Co trat eine sehr geringe Abnahme der Moduln ein. Die Ander 
der Moduln in Abhangigkeit von der Zusammensetzung erfolgt aber nicht gleic 
maig, sondern zeigt bei héheren Feldstarken zwei Maxima und ein Minimo 
das bei etwa 60 Proz. Co liegt. Die Moduln des reinen Co nehmen durch 
Magnetisierung stetig ab. — Bei den Fe-Ni-Legierungen ergab sich fiir alle Fel 
starken und alle Legierungen eine Vergr6éBerung der elastischen Konstante 
durch die Magnetisierung, mit’ Ausnahme der sogenannten ,,irreversibeln‘‘ L 
gierungen mit 15 bis 25 Proz. Ni, bei welchen eine geringe Abnahme beobacht 
wurde. Im grofen und ganzen war der Einfluf der Magnetisierung auf den Schu 
elastizitatsmodul ungefahr dreimal so gro als auf den Biegungselastizitat 
modul. — Weshalb die Verff. ihre Beobachtungen und Schaubilder auf die Star 
des magnetischen Feldes bezogen haben und nicht auf die Induktion bzw. 
Magnetisierungsintensitat, die doch hierbei allein als wirksam in Betracht komme 
kann, ist nicht zu verstehen; unzweifelhaft wiirden sich, wie schon aus den gr 
phischen Darstellungen bei den Fe-C-Legierungen und namentlich auch bei det 
Fe-Ni-Legierungen hervorgeht, dadurch sehr viel einfachere und iibersichtlichers 
Verhaltnisse ergeben haben. ; eae 


W. Sucksmith. The Magnetic Susceptibilities of some Alkalis. Phil 
Mag. (7) 2, 21—29, 1926, Nr. 7. Die zu den Messungen benutzte Methode wai 
die von F ar aday angegebene, bei welcher die Kraft gemessen wird, mit welche 
ein kleiner Probekérper in das méglichst ungleichma®ige Feld eines Elektro 


magnets hereingezogen wird; sie ist gegeben durch die Beziehung F = ym 9-5 a 
worin % die zu bestimmende spezifische Suszeptibilitat, m die Masse des Korea 


S das Feld und 2 den Feldgradienten in Richtung senkrecht zum Felde be 


zeichnet. Statt die GréBen und 2 einzeln zu bestimmen, kann man dai 


Produkt auch aus der Wirkung auf einen Korper von bekannter Suszeptibilita 
ableiten, wozu der Verf. das Wasser benutzt, dessen Suszeptibilitat — 0,72 . 10—- 
sehr genau bekannt ist. Der zu untersuchende Kérper befand sich in einer kleiner 
Kugel aus Pyrexglas, das erst bei 550° zu erweichen beginnt. Diese lag zwischet 
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1 Polen eines du Boisschen Elektromagnets in einer Platingabel am Ende 
er aus leichten Glasrdhren zusammengesetzten, mehrfach gebogenen Dreh- 
ge, die durch ein Laufgewicht am anderen Ende ausaquilibriert wurde. Der 
fhangedraht aus Phosphorbronze trug auBer einem am unteren Ende an- 
rachten Oldampfer noch eine zwischen zwei Helmholtzspulen liegende Spule, 
ch deren drehende Wirkung das vom Elektromagnet auf die Probe ausgeiibte 
shmoment ausgeglichen und das System somit stets auf den Nullpunkt zuriick- 
uhrt werden konnte. Um Platz fiir den Heizofen zu gewinnen, muBten die 
chpole von 8cm Durchmesser einen Abstand von 5 cm voneinander haben 
1 zur Hervorbringung eines ungleichmaBigen Feldes auch um 10° gegeneinander 
eigt sein, so da die gesuchte Stelle, wo — ein Maximum wird, etwa 
m auBerhalb der Verbindungslinien der Mitten der Pole lag. Der zur Er- 
warmung der Proben dienende Ofen bestand aus einem oben geschlossenen 
pterrohr, das eine durch Asbestpapier und einen besonderen Kitt isolierte 
izwicklung aus Konstantandraht trug; die Wirkung des Ofens nach augen 
rde durch ein doppelwandiges Gefaé mit Wasserkiihlung beseitigt, die. Tempe- 
ur im Innern durch ein Thermoelement gemessen. Wegen der offenbar recht 
wierigen Fiillung des Glaskiigelchens mit dem Alkalimetall mu8 auf die 
ginalarbeit verwiesen werden. Was die Reinheit der Proben betrifft, so ent- 
ten Na und K keine nachweisbaren Spuren von Fe; Rb und Cs enthielten 
geringe Mengen davon, da seinem EinfluB nach der Owenschen Methode 
schnung getragen werden konnte, wiahrend die Li-Probe so stark mit Fe ver- 
einigt war, daS Messungen damit nicht ausgeftihrt werden konnten. — Die 
ssungsergebnisse sind in Kurvenform wiedergegeben, und zwar zeigt sich 
edem Falle ein langsamer, aber ziemlich erheblicher Anstieg der Suszeptibilitat 
zum Schmelzpunkt, dem direkt darauf ein starker Abfall folgt; hieran schlieBt 
1 bei allen untersuchten Substanzen wieder ein zumeist sehr langsamer Anstieg 
zur jeweiligen erreichten Hochsttemperatur von 300 bzw. 500°. Die beob- 
tete starkere Unstetigkeit der Suszeptibilitat in der Nahe des Schmelzpunktes 
rt der Verf. auf einen Zerfall der Molekularaggregate zuriick. Ftir die spezi- 
hen Suszeptibilitaten von Na, K und Rb fand der Verf. bei 500° die Werte 
),62.10—-§ + 0,53.10—-%, + 0,11.10—°%, fiir diejenige von Cs bei 300° den 
ri — 0,02, - 10-8. GumuLicH. 


W. Richardson. The Magnitude of the Gyromagnetic Ratio. Proc. 
y. Soc. London (A) 102, 538—540, 1923, Nr. 718. Bekanntlich haben die 
suche von Barnett, Einstein, Beck, Chattoc, Bates und anderen die 
htigkeit der von Richardson aufgestellten Theorie ergeben, nach welcher 
im Felde Null um seine Langsachse rotierender Eisenstab infolge der An- 
ung der Orientierung der im Stabe kreisenden Elektronen eine Magnetisierung 
tichtung der Achse erhalten mu8, und da’ umgekehrt infolge axialer Magneti- 
ung der Stab ein gewisses Drehmoment erfahrt. Dagegen ergab der aus den 
bachtungsdaten berechnete Quotient m/e aus Masse und Ladung der Elek- 
1en nur ungefahr die Halfte des aus anderen Versuchen fiir dies Verhaltnis 
mdenen Wertes. Der Verf. glaubt diese bis jetzt noch ungeklarte Tatsache 
auf zurickfiihren zu kénnen, daB bisher bei der Berechnung nur die Wirkung 
negativen Hlektronen beriicksichtigt worden sei, wahrend tatsachlich auch 
positiven Elektronen einen Beitrag liefern kénnten, der naturgemass der 
kung der rotierenden negativen Elektronen entgegengesetzt sein wurde, 
zdem die Rotationsrichtung beider Elektronenarten die gleiche ist. GuMLICH. 
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E. H. Williams. Note on the magnetic properties of rare eart 
oxides. Phys. Rev. 27, 484—486, 1926, Nr. 4. Mit der Curieschen Wage be 
stimmte der Verf. die spezifische Suszeptibilitaét von verhaltnismaBig sehr reine 
Proben (Verunreinigungen héchstens 0,5 Proz.) der Oxyde von Cer, Holmiu 


und Praseodym bei Zimmertemperatur; es ergaben sich folgende Werte: ; 


Cerdxyd YR aged on ais) eee ey ae Ce : 
Holmiumoxyd 5. 1... %='229,0 .10~° : 
Praseodymoxyd .....%= 13,4 .10-° 


Auch der bei der Reinigung der Substanzen erzielte jeweilige Fortschritt kon 
magnetisch genau verfolgt werden. GuMLIC 
7 
A. Chatillon. Différents états magnétiques du cobalt dans ses sel 
Journ. de phys. et le Radium (6) 7, 91 S—92 8S, 1926, Nr. 6. [Bull. Soe. Fran 
de Phys. Nr. 233.] Nach friiheren Untersuchungen von Cabrera und Trimpk 
schienen die wasserigen Lésungen von Kobaltsalzen zwei verschiedene magnetis 
Zustande zu zeigen, deren einer von der Konzentration abhing und in sein 
Grenzfallen zu 24 und 25 Magnetonen fiihrte, ein anderer, von der Konzentratit 
unabhangiger, dagegen zur Magnetonenzahl 24,5. Durch die vorliegenden Ve 
suche des Verf. iiber die Anderung der spezifischen Suszeptibilitat mit der Temp 
ratur wird im Gegensatz dazu das Vorhandensein eines vom Salzgehalt 
von der Natur des Anions unabhangigen Curiepunktes nachgewiesen, auf G 
dessen sich die Magnetonenzahl zu 25 berechnet. Dieser Zustand scheint @ 
einzige fiir wasserige Lésungen stabile zu sein. GuMLIC 


KE. H. Schulz und W. Jenge. Beitrag zur Frage der Warmebehandl 
und Priifung von Chrommagnetstahl. Stahl u. Eisen 46, 11—13, 1 
Nr. 1. Die Verff. zeigen an einem Beispiel den Einflu8 der Dauer der Erhitz 
auf die magnetischen Eigenschaften von Chromstahl. Indem namlich die 
manenz mit der Dauer der Erhitzung stetig langsam abnimmt, die Koerzitiv 
dagegen mit der Erhitzungsdauer zunadchst in noch starkerem Mae anste 
um dann ebenfalls abzunehmen, erhalt man bei 800° einen giinstigsten 
fiir das Produkt 8,,, das ja als Ma fiir die Leistung eines Magnetmateri 
angesehen werden kann, fiir eine Erhitzungsdauer von etwa 10 Minuten; di 
Wert ist natiirlich auch noch von verschiedenen anderen Umstinden, nament 
auch von den Abmessungen der zu hartenden Magnete, abhaingig. — Aus di 
und anderen Beobachtungen, auch solchen an Chromkobaltstahlen, leiten — 
Verff. als Vorschrift fiir die Erzielung magnetisch guten Chromstahles ab, 


der C schon vor der Erhitzung in méglichst fein verteiltem Zustand vorhan 
sein soll. Gum 


G. Eichenberg und W. Oertel. Uber den Hinflu& der Behandlung 
Transformatoreneisens auf seine Wattverluste. Bericht Nr. 87 
Werkstoifausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, Sitzung 
21. Mai 1926, 9 Seiten und 2 Tafeln. Die Ergebnisse der Versuche sind e 
dahin zusammengefaBt, daB groBes und gleichmafiges Korn niedrigere W: 
verluste bewirkt, da®B dieser Einflu8 aber von anderen, namentlich der ,, 
gasung“, stark tiberdeckt wird. Kine richtige Endgliihung kann die wahre 
des Walzens hervorgerufenen Verschiedenheiten nahezu ausgleichen. Verlanger 
der Gesamtwirmezeiten iibt einen giinstigen EinfluB auf die Verlustziffern 
Rohbleches aus, wihrend das Fertigblech nur wenig verbessert wird. Der Ei 
des Verarbeitungsgrades 1i8t sich durch Kornmessungen bis zum Fertigb! 


en 
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olgen, bei dem dann ein Unterschied in der Korngré%e nicht mehr vorhanden 
» Die giinstigste Temperatur fiir die Fertigwalzung ist etwa 750°. Kalteres 
Izen und Stichzahlen iiber 3 bewirken gréGere Verlustziffern im Roh- und 
h im Fertigblech. In der Diskussion weist Daeves darauf hin, daB von etwa 
Proz. Si ab die A,- und die A,-Umwandlung verschwindet, und da es nur 
urch moglich ist, durch entsprechende Rekristallisation die KorngréBe wahrend 
Bearbeitung fortlaufend zu steigern. Diese Korngré8e soll neben der Unter- 
ekung der Zementitausbildung die Hauptursache fiir die giinstigen magnetischen 
enschaften der Bleche sein. Dies liegt daran, da die Korngrenze den 
gnetischen Flu8 unterbricht und dadurch die Verlustziffern erhoéht. Kérber 
eist noch auf die Versuche von Gerlach an Eiseneinkristallen. BERNDT. 


Baumler. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen langs 
r Erdoberflache. Elektrot. ZS. 47, 955—959, 1926, Nr. 33. Ausgehend 
on den Untersuchungen von Heinrich Hertz werden die Ausbreitung der 
ktromagnetischen Wellen an einer ebenen Flache und an einer Kugel mit 
endlichem und endlichem Leitvermégen, die theoretischen und experimentellen 
wtersuchungen zur Erfassung der Feldstarkeschwankungen kurz erértert. Als- 
nn werden die Grundztige einer im Telegraphentechnischen Reichsamt aus- 
arbeiteten objektiven Anordnung fiir Feldstarkemessungen und die damit 
wonnenen Ergebnisse besprochen. Danach sind bei Messungen amerikanischer 
oBfunkstellen nachts Feldstarkenwerte festgestellt worden, die dem Entfernungs- 
setz 1/d unter Berticksichtigung der Erdkriimmung nahe kommen.  Gleich- 
tige Peilungen und Messungen entfernter Sendestellen lassen erkennen, daf 
» Feldstarkeschwankungen und Mifweisungen mit einer elektrischen oder 
steorologischen Triibung der Atmosphaére zusammenhangen; ebenso sind die 
im Zusammentreffen kalter und warmer Luftmassen sich bildenden Unstetig- 
itsflachen als Ursache von Feldstarkeanderungen erkannt worden. Zum Schlu8 
rden die Theorien zur Erklarung der Ursache der Unterschiede zwischen Tag 
d Nacht, der Uberwindung groBer Entfernungen und der Kriimmung der Erd- 
erflache durch die elektromagnetischen Wellen gestreift. GUNTHERSCHULZE. 


anz Ollendorff. Erzwungene Schwingungen in angefachten Systemen. 
ch. f. Elektrot. 16, 280—288, 1926, Nr. 4. Erzwungene Schwingungen in an- 
fachten Systemen besitzen Bedeutung fiir das Schwingaudion, fiir Lichtbogen- 
rginge in Hochspannungsnetzen, fiir Pendelungen von Synchronmaschinen. 
e analytische Formulierung der Schwingungsgleichung, am Beispiel des Schwing- 
dions erlautert, fiihrt auf eine nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. 
x den quasistationéren Zustand wird eine Naherungsl6sung gewonnen. Es 
stehen zwei energetisch verschieden wirksame Schwingungsformen: die Zwangs- 
ung und die Schwebungslésung. Die Eigenschaften der Zwangsl6sung werden 

Hand von Vektordiagrammen und Resonanzkurven erlautert, wobei das 
rhailtnis von Anfachung zur Dampfung den Mechanismus der Leistungs- 
fnahme regelt. Die Schwebungslésung ist nur real, wenn das frei schwingende 
stem selbsterregungsfahig ist, wobei aber die Zwangsamplitude einen gewissen 
schstwert nicht iiberschreiten darf. Oberhalb dieser Amplitude ist daher allein 
. Zwangslosung vorhanden: Mitnahmebereich. Die Bereichbreite ist nur fur 
annungswerte real, welche oberhalb einer bestimmten — praktisch sehr kleinen — 
enzspannung Jiegen. Fiir Spannungen, welche diese Grenzspannung tber- 
ffen, verlauft die Resonanzkurve qualitativ ahnlich den Resonanzkurven 
lampfter Systeme mit dem Unterschied, da®B sich beiderseits an dem Mit- 
hmebereich Schwebungsbereiche anschlieBen. Fiir Spannungen dagegen, 
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welche kleiner als die Grenzspannung sind, weist die Resonanzkurve Instabilité is- 
bereiche auf: mit wachsender Verstimmung springt die Stromamplitude. Das 
Integrationsverfahren 1aBt sich mit leichter Abaénderung auf Systeme mit in 
konstanter Tragheit oder Direktionskraft ausdehnen, wobei in einem veral 
gemeinerten Begriff der Verstimmung der AnschluB an die Theorie der 
erscheinungen erreicht wird. GinTHERSCHULZE 


André Léauté De la propagation des ondes électriques le long dés 
lignes en fer parfaitement isolées, en tenant compte de l effect 
pelliculaire. C. R. 179, 597—600, 1924, Nr. 13. Rechnerische Behandlung 
von Wanderwellen an isolierten Eisendrahten unter Beriicksichtigung des Ski 
effektes, aus der sich folgendes ergibt: 1. Der Skineffekt dampft die verschiedenen 
Oberschwingungen in verschiedenem Grade. 2. Wenn der Skineffekt gering ist 
vergroBert er die Dampfung aller Schwingungen. 3. Die VergréBerung dé 
Dampfung durch den Skineffekt steigt mit der Ordnungszahl der Oberschwin- 
gungen. GUNTHERSCHULZE 


W. F. G. Swann. Electrodynamics of moving media. Part i. The funda 
mentals of electrodynamics. Bull. Nat. Res. Counc. 4, 1—74, 1922. Nr. 6 (24) 


John T. Tate. Electrodynamics of moving media. Part IJ. Unipola 
induction. Bull. Nat. Res. Counc. 4, 75—95, 1922, Nr. 6 (24). 


H. Bateman. Electrodynamics of moving media. Part II. Equations 
for the description of electromagnetic phenomena. Bull. Nat. Ret 
Counc. 4, 96—161, 1922, Nr. 6 (24). 


E. H. Kennard. Electrodynamics of moving media. Part IV. The Trouton 
Noble experiments. Bull. Nat. Res. Counc. 4, 162—172, 1922, Nr. 6 (24) 
GUNTHERSCHULZ 
F. Kiebitz. Zur Berechnung des rotationssymmetrischen Strahlungs 
feldes. Ann.d. Phys. (4) 80, 728—740, 1926, Nr. 15. H. Hertz hat die Aus 
breitung elektromagnetischer Felder im verlustfreien homogenen Raume stren 
berechnet, und M. Abraham hat gezeigt, daB die Hertzsche Lésung auf dig 
Verhaltnisse der drahtlosen Telegraphie ohne weiteres anwendbar ist, solang 
man die Erdoberfliche als eben ansehen kann. Die vorliegende Arbeit bri 
die Berechnung der Wellenausbreitung an einer leitenden Kugel. Zunachst wire 
eine volistiindige Integration der Maxwellschen Gleichungen fiir den Fall dur 
geftihrt, daB im Raume Leiter der Elektrizitét vorhanden sind, die symmetriscl 
zur Achse des Senders willkiirlich angeordnet sind. _ Diese Integration erwei SI 


nach gleich sind. Die Richtung des Feldes an jeder Stelle des Raumes 1aBt sick 
also auf algebraischem Wege berechnen. Die Strahlen sind Kurven, die i 
allgemeinen gekriimmt sind; lings der Strahlen erfolgt die Ausbreitung mi 
Lichtgeschwindigkeit. Die Feldstirke ist auf jedem Strahle umgekehrt pro 
portional dem Abstand von der Symmetrieachse. Der in der drahtlosen Tele 
graphie interessierende besondere Fall, daB eine groBe leitende Kugel vorhande: 
ist, wird im einzelnen durchgerechnet. Dabei zeigt sich, daB8 die Strahlen ‘ 
kreisférmiger Bahn vom Sender als Pol zum Gegenpol verlaufen; die Mittel. 
punkte dieser Kreise liegen in der Aquatorebene. Die starkste Strahlung erfolgt 
langs der Kugeloberfliche. Die Richtung des elektrischen Feldes wird ebenfalls 
dutch Kreise dargestellt; sie stehen auf der Kugel senkrecht und ihre Mittel- 
punkte liegen auf der Symmetrieachse. KreBitzZ 
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- Warren. Recurrent circuits; a method of solution. Journ. Inst. 
ctr. Eng. 64, 758—765, 1926, Nr. 355. In der Abhandlung wird eine Methode 
shrieben zur Berechnung von Wechselstromkreisen mit Impedanz. Die Methode 
allgemeine Giiltigkeit sowohl fiir einen einzelnen Kreis, als auch fiir mehrere 
ebig mitemander gekoppelte Kreise. Als einfachste Beispiele werden einige 
quenzfilter behandelt. Die Berechnung beruht auf der Aufteilung einer jeden 
edanz in zwei parallel geschaltete Impedanzen, wobei fiir Stromdurchgang 
e Anderung eintritt, wahrend der durch die beiden Impedanzzweige gebildete 
is fiir bestimmte Frequenzen als Resonanzkreis wirkt. Hiernach werden 
er berechnet, die nur Wechselstréme oberhalb oder unterhalb einer bestimmten 
nzfrequenz oder innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches durchlassen. 
Berechnungen werden ausgedehnt auf lange Leitungen mit reflektierendem 
r nicht reflektierendem Ende. Sachlich neue Ergebnisse bietet die Abhandlung 
t, der Verf. glaubt aber, daB seine Methode itibersichtlicher sei als die sonst 
ichen Berechnungsarten. BorpEKER. 


Kiipimiiler. St6rungsverminderung durch selektive Schaltmittel 
ima. drahtlosen Empfang. Elektr. Nachr.-Techn. 3, 112—116, 1926, Nr. 3. 

» Aufgabe, die Wirkung unregelmaBiger Stérungen in Telegraphieempfangs- 
= méglichst zu vermindern, lauft darauf hinaus, den Quotienten aus 
jrungs- und Signalstrom méglichst nahe gleich einem theoretisch erreichbaren 
enzwert zu machen, der nur von der Telegraphiergeschwindigkeit und den 
*htungseigenschaften des Luftleiters abhangt. Verf. zeigt an Hand einiger 
oretischer Uberlegungen, wie dieses fiir die Zwecke der drahtlosen Ubersee- 
seraphie mittels Hochfrequenz- und Niederfrequenzsieben erreicht werden 
m und kommt zu folgenden Regeln: 1. Die Starke der Stérstréme ist pro- 
tional der DurchlaBweite des Systems. Diese ist nach unten begrenzt durch 
-gewtunschte Telegraphiergeschwindigkeit. Es ist das Minimum, bis zu dem 

St6érungen vermindert werden kénnen, proportional der Telegraphier- 
chwindigkeit. 2. Hs ist nicht wirtschaftlich, auf der Hochfrequenzseite wesentlich 
hr als vier Abstimmkreise zu verwenden. 3. Die Einschrankung des Durch- 


5 f ; 
sigkeitsbereiches auf den zulassigen Wert w, = se wobei t die Dauer des 


ezesten Telegraphierzeichenschrittes bedeutet, erfolgt zweckmaéBig im Nieder- 
quenzkreis. 4. Die Starke der Uberlagerungsschwingung soll méglichst groB 
a; der Gleichrichter soll in dem vorkommenden Amplitudenbereich eine méglichst 
adratische Charakteristik haben. 5. Die mittlere Durchlassigkeitsfrequenz 
; Niederfrequenzsiebes soll mindestens das Zwei- bis Dreifache der Durch- 
breite der Hochfrequenzsiebe betragen. Kunze. 


T. Grechowa. Weitere Untersuchungen mit dem Zweiréhren- und 
eIrdhrengenerator kurzer elektrischer Wellen. ZS. f. Phys. 38, 
— 634, 1926, Nr. 8. Grechowa beschreibt in Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
rsuche, die mit einem Zwei- sowie Vielréhrengenerator fiir kurze ungedampfte 
ktrische Wellen angestellt wurden. Zum Zwecke der Parallelschaltung werden 
‘beiden Anoden und Gitter zweier Réhren durch ein Lechersches Draht- 
tem miteinander verbunden. Das Drahtsystem ist in seiner Lange veranderlich. 
» Abhangigkeit der Wellenlange und Intensitat der Schwingungen von den 
sriebsbedingungen und der Beschaffenheit des auBeren Schwingungskreises 
d untersucht. Bei Variation der Gitterspannung von 0 bis + 700 Volt ergeben 
1 Maxima und Minima der Intensitaét der nach der Methode von Barkhausen 
1 Kurz entstehenden Wellen. Die Wellenlaénge der starksten Schwingung 
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ist etwas kleiner, als sie sich nach der Formel von Scheibe berechnen laBt. Die de 
hohen Gitterspannungen angehérige Wellenlainge scheint hingegen ausschlieBlic 
durch die Beschaffenheit des Stromkreises bedingt zu sein. Versuche mit de 
Vielréhrenschaltung bis zu sieben Réhren haben ein schnelleres Anwachsen de 
Schwingungsintensitaét ergeben, als der Zunahme der Réhrenzahl entspreche 
wirde. A. SCHED: 


F. Schréter. Die Abhangigkeit des Kontaktes zwischen Kollekto 
und Kohlebiirsten vom Kohlenprofil bei elektrischen Maschine 
Arch. f. Elektrot. 16, 370— 376, 1926, Nr. 5. Es wird gezeigt, daB bei den meiste 
bekannten Kohlebiirsten und Biirstenhaltern ein dauernder Kontakt der g 
Kohlenlauffliche mit dem Kollektor nicht vorhanden sein kann. Die Gri 
und Folgen dieses Zustandes werden erértert und anschlieBend die Kohlenfo 
beschrieben, welche eine dauernde volle Auflage der Lauffliche auf dem Kolle 
sichern. Experimentelle Untersuchungen bilden den SchluB. GUNTHERSCHU. 


K. Meyer. Theorie und Wirkungsweise des neuen Drehstrommot 
nach Richter. Elektrot. ZS. 47, 966—968, 1926, Nr. 33. 


J. Kozisek. Drehstromregelsatze mit Laufer-Fremderregung. Elekt 
ZS. 47, 989—993, 1926, Nr. 34. 


W. Chrustschoff. Zur Frage iiber die rationelle Verteilung der Spei 
punkte und Transformatorenstationen in elektrischen Netzé 
Arch. f. Elektrot. 16, 341— 366, 1926, Nr. 5. GUNTHERSCHU 


L. Kneissler-Maixdorf. Der elektromagnetische EnergiefluB im a 
gemeinen Transformator. Arch. f. Elektrot. 16, 157—167, 1926, Nr 
Die GesetzmaBigkeiten des allgemeinen Transformators als eines Energie 
formenden Systems werden, unter Beschrankung auf die elektromagnetise 
Vorgange, mit Hilfe des Poyntingschen Vektors aus den allgemeinen ener; 
tischen GesetzmaBigkeiten abgeleitet. Die Untersuchung behandelt zunae 
den Energieflu8 eimer idealisierten Maschinentype, dann allgemein den ma; 

tischer Wanderfelder und schlieBlich den der realen Maschinentypen. 

H. EK. Line 

Giinther Scharowsky. Die weitere Entwicklung der cos y-Frage. Elekt 

ZS. 47, 709—712, 1926, Nr. 24. Der auf der 30. Jahresversammlung des V. D. 
gehaltene Vortrag behandelt die Entwicklung der cos y-Frage seit der cos. 
Tagung im Jahre 1921, die als Beginn einer systematischen Leite e 
verbesserung anzusehen ist. Es lassen sich verschiedene Wege feststellen, ¢ 
zur Lésung der Aufgabe beschritten wurden: Am wenigsten Erfolg fand 
Deutschland die Verwendung von Kondensatoren. Von den rotieren 

Maschinen kam auf der einen Seite der Synchronmotor unter cont 
seiner Anlaufverhiltnisse, ferner als synchronisierter Asynchronmotor und _ 
Form des léufergespeisten Schiilermotors zur Verwendung. Auf der ander 
Seite wurde die Blindleistungserzeugung mit Hilfe der Asynchronmaschil 
weiterentwickelt. Dieser Entwicklung ist besondere Beachtung zu schenke 
da ihre Lésungen gegeniiber den Synchronmaschinen weitgehende Vorteile | 
sitzen und weil auf diesem Gebiet eine groBe Zahl neuer Gedanken verfolgt wurt 
die tiber das Gebiet der Blindleistungserzeugung hinaus auf andere Gebiete, I 
sonders das der verlustlosen Drehzahlregelung, iibergreifen. An Hand eines dur 
einen Erregerkreis erweiterten Heylandkreises wird sodann die Wirkungswe 
der verschiedenen kompensierten Asynchronmaschinen besprochen. Zum Schl 
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eine Gegeniiberstellung der Anschaffungs- und Betriebskosten der einzelnen 
ndleistungserzeuger gegeben und daran der Vorteil der gleichzeitigen Wirk- 
Blindleistungserzeugung durch Asynchronmaschinen gezeigt. H. EH. Lincxn. 


tiller. Periodenumformer. Elektrot. ZS. 47, 708—709, 1926, Nr. 

Periodenumformer dient zur Umformung von Drehstrom, 50 Per. in Hae 
m, 16?/, Per. in einer einzigen Maschine. Man kann sich den Periodenumformer 
standen denken durch Vereinigung eines Drehstrommotors fiir 50 Per. und 
s Einphasengenerators fiir 16?/, Per. zu einer einzigen Maschine mit gemein- 
em Hisenkérper und gemeinsamen Wicklungen, die derart ausgebildet sind, 
die beiden verschiedenen Stromsysteme sich gegenseitig nicht stérend beein- 
sen. Der Periodenumformer soll fiir den AnschluB von Wechselstrombahnen 
bestehende Drehstromnetze dienen. H. Ki. Liyern. 


derick Bedell. A frequency mixer. Journ. Opt. Soc. Amer. 13, 94, 1926, 
1. Ks wird eine, Anordnung beschrieben zur Erzeugung einer beziiglich ihres 
lichen Verlaufs veranderbaren Wechselspannung, welche sich aus zwei Wechsel- 
mnungen verschiedener Frequenz zusammensetzt. Sie besteht im Prinzip 
3 einem Zweiphasen-Induktionsmotor mit zwei priméren Wicklungen, an welche 
ei Wechselspannungen von gleichem Effektivwert, aber verschiedener Frequenz 
velegt sind. Die in der (von Hand verdrehbaren) Rotorwicklung von den 
den Primarwicklungen A, B induzierten Teilspannungen, deren Effektiv- 
rte H4, Eg von der Winkelstellung y des Rotors abhaingen, ergeben sich zu: 
=a.sing, Ep = b.cos¢, wobei a und 6 Konstanten darstellen, welche 
ander gleich sind, wenn die primaren Wicklungen des Induktionsmotors gleich 
schaffen sind. Wird eine der Primarwicklungen A, B allein an eine Wechsel- 
mmnung angeschlossen, so ist die in der Rotorwicklung induzierte sekundare 
annung gleich a. sin ” oder gleich b.cos 7, ist also abhaéngig von der Winkel- 
Mung des Rotors. Die Anordnung stellt in diesem Falle den gebraéuchlichen 
luktionsspannungsregler dar. Werden die Primarwicklungen A, B an zwei 
schselspannungen verschiedener Frequenz angeschlossen, so setzt sich die 
Rotor induzierte sekundére Spannung aus den Teilspannungen a. sin y und 
cos y zusammen, welche diese verschiedenen Frequenzen besitzen, und zwar 
das Verhaltnis der Teilspannungen von der Winkelstellung des Rotors abhangig. 
die eine Teilspannung sich mit dem Sinus, die andere mit dem Kosinus von 9 
lert, so wachst die eine Teilspannung von Null bis zum Maximum, wahrend 
andere vom Maximum bis Null abnimmt, wenn ¢ schrittweise von 0 bis 90° 
andert wird. Bezeichnet H den Effektivwert der gesamten sekundaren 
annung, die sich aus den Teilspannungen Hy, Hg zusammensetzt, so gilt: 
a ) B, tt \ a2. sin? y + 62. cos? y- 

d, wie vorausgesetzt, die Konstanten a, 6 einander gleich, so ist EH konstant 
1 unabhangig von der Winkelstellung des Rotors, wahrend die Beitrage von 
und Hz zur Gesamtspannung # von der Winkelstellung des Rotors abhaéngen. 
n erhalt somit an der Rotorwicklung eine Wechselspannung von konstantem 
ektivwert, wobei der zeitliche Verlauf dieser Spannung durch Verdndern 
-Winkelstellung des Rotors verindert werden kann. Verf. nennt daher diese 
ordnung ,,Frequenzmischer“ (,,frequency mixer“), da sie zwei Wechsel- 
mnnungen verschiedener Frequenz in beliebig einstellbarem Verhaltnis zu einer 
iiglich ihres Effektivwertes konstanten Gesamtspannung zusammenzusetzen 
tattet. — Beschickt man die Primarwicklungen A, B mit zwei um 90° in der 
se gegeneinander verschobenen Wechselstrémen gleicher Frequenz, so wird 
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in der Rotorwicklung eine Spannung von konstantem Effektivwert erzeugi 
deren Phase von der Winkelstellung des Rotors abhaéngt. Die Anordnung stell 
in diesem Falle den bekannten Phasenschieber dar. Soll ein Dreiphi 

Induktionsmotor als Frequenzmischer benutzt werden, so miissen die Primé 
wicklungen desselben unter Zwischenschaltung zweckma®ig geschalteter Trans 
formatoren mit den Wechselstromquellen verschiedener Frequenz verbundei 
werden. Praktische Anwendungsméglichkeiten des Frequenzmischers wer 

nicht angegeben. Gry r 


H. Chaoul. Uber Dosimetrie in der Réntgentherapie und tiber ‘ 
direktzeigendes Dosimeter. Miinch. Med. Wochenschr. 73, 518—52( 
1926, Nr. 13. Nach einer referierenden Einleitung tiber die Eignung von Iom 
sationsmeBgeraiten fiir die medizinische Réntgendosisbestimmung bese 
Verf. ein aus einer Ionisationskammer und einem Zeigerelektrometer bestehend 

dem altbekannten Iontoquantimeter sehr ahnliches Instrument, bei dem i 
Kapazitatsverhaltnisse so gewahlt sind, daB der Ablauf iiber die ganze Skal 
gerade einer vollen Erythemdosis entspricht. Brnnk 


Adolf Abraham. Uber die Intensitatsverteilung der Réntgenstrahle 
energie innerhalb und auferhalb des Strahlenkegels bei ve 
schiedenen Betriebsbedingungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Roéntge 
34, 908—918, 1926, Nr. 6. Durch photographische und ionometrische Mess 
wird die von Holfelder friiher angegebene Intensitatsverteilung in einem Wass¢ 
phantom bestitigt. GLock 


Heinrich Chantraine und Paul Profitlich. Uber den Glihventilgleichricht 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 919—921, 1926, Nr. 6. Bei einem Verglei 
eines Gliihventilgleichrichters mit einem rotierenden Scheibengleichrichter fin 
die Verff., daB bei gleicher Réntgenstrahlenausbeute im letzteren Falle die E 
warmung der Antikathode um 33 Proz. geringer ist. ,,Die Vorziige des Gliil 
ventilgleichrichters liegen auf auBerréntgenologischem Gebiet (geréuschlo 
Arbeiten, geringer Sprungabfall, keine Oberschwingungen).‘‘ Als idealer Di 
gnostikbetrieb ist fiir die Zukunft die Verwendung von reiner Gleichspann 
anzustreben. GLock 


K. Schlechter. Streustrahlenschutz in der Diagnostik. Fortschr. a. ( 
Geb. d. Réntgenstr. 34, 946—950, 1926, Nr. 6. An verschiedenen Stellen in di 
Umgebung eines Diagnostikstativs wird photographisch die von einem Paraffi 
phantom gestreute Réntgenintensitaét gemessen, um zu untersuchen, inwiewe 
die nach Mutscheller zulassige Toleranzdosis erreicht bzw. iiberschritten wir 
Es wird eine besondere Anordnung (seitlicher Streustrahlenschutz, sowie strahle 
geschiitzte Réntgenréhre) angegeben, bei deren Verwendung iiberall die gestreu 
Intensitaét bei arztlichen Durchleuchtungen kleiner ist als die Toleranzdosi 
so da eine Gefaihrdung des Arztes unbedingt ausgeschlossen ist. GLOCKE 


Hans Dressen. Ein Fernschalter fiir gezielte Momentaufnahme 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 951—952, 1926, Nr. 6. Angabe ein 
besonderen Schaltvorrichtung, um unmittelbar an die Durchleuchtung eu 
Réntgenaufnahme des durchleuchteten Objektes anschlieBen zu kénnen. GLocKE 


Heinrich Herrmann. Verfahren zur Kontrolle des Milliamperemete 
ausschlages waihrend des Betriebes bei therapeutischen Réntge: 
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strahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 970—971, 1926, Nr. 6. 
nm zwei hintereinander geschalteten Milliamperemetern ist das eine normaler- 
ise kurz geschlossen und wird nur zur Kontrolle von Zeit zu Zeit mit Hilfe 
er pneumatischen Auslésung des KurzschluBbiigels eingeschaltet. | GuocKER. 


Holthusen. Uber die Standardisierung der Roéntgendosismessung. 
rtschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 156—157, 1926, KongreBheft. Bericht 
er den gegenwartigen Stand der Réntgendosismessung. GLOCKER, 


Kiistner. Untersuchungen an Réntgendosimetern. Fortschr. a. d. 
b. d. Rontgenstr. 34, 157—158, 1926, KongreBheft. Messungen der prozen- 
len Tiefendosis im Wasserphantom mit verschiedenen Ionisationsdosimetern 
eben teilweise Unterschiede (Iontoquantimeter 42 Proz., Siemensdosismesser 
Proz.). Die Streuzusatzstrahlung an der Oberflache erweist sich bei Messung 
t Aluminiumkammern stets gréBer als bei Kohlekammern. Infolge des Compton- 
ektes ist diese riickwartige Strahlung weicher und wird daher wegen der Wellen- 
genabhangigkeit der Kammern in Aluminiumkammern starker ionisierend 
irken als die hartere Primarstrahlung. Die Zahlenwerte des Streuzusatzes 
erden stark beeinfluBt durch die Lage der Kammern (Kammer iiber Wasser, 
iter Wasser oder halb eingetaucht). GLOCKER. 


. Kistner. Das Géttinger Hichstandgerat, ein neues Dosimeter 
itlich konstanter Empfindlichkeit. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 
 158—163, 1926, KongreBheft. Beschreibung eines Ionisationsgerates zur 
-Hichung von Dosimetern, bestehend aus einer Faikammer mit Kohlewanden 
id einem seitlich einfitihrbaren Radiumpraparat zur Konstanzkontrolle. Zur 
blesung dient ein Fadenelektrometer nach Grebe. Um sicher Sattigung zu 
reichen, wird in dem Intervall von 1200 bis 1500 Volt Spannung gemessen. 

GLOCKER. 


egm. Strauss. Ein neuer Roéntgendosiszahler. Fortschr. a. d. Geb. d. 
éntgenstr. 34, 163—166, 1926, KongreBheft. Der Dosiszahler beruht auf der 
ufladung eines Kondensators durch den Jonisationsstrom eimer kleinen Finger- 
itkammer. Jede Aufladung wird registriert von einem Zahlwerk und die er- 
ichte Gesamtdosis angegeben. AuBerdem kann die jeweilige Intensitat der 
rahlung abgelesen werden. GLOCKER. 


Grebe. Die energetische Bedeutung der R-EHinheit. Fortschr. a. d. 
eb. d. Rontgenstr. 34, 166—168, 1926, KongreBheft. Die auf die Luftionisation 
eriundete R-Hinheit ist fiir die Zwecke des Arztes besser geeignet, als die absolute 
essung der Rontgenstrahlenenergie in Kalorien. Nach neueren Messungen 
s Verf. ist im Wellenlangengebiet von 0,5 bis 1,5 A die fiir die Bildung eines 
menpaares notwendige Energie von der Wellenlange unabhangig. GLOOKER. 


ruhn. Uber das Verhaltnis der Absorption zur HED und Réntgen- 
osis. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 168—170, 1926, KongreBheft. 
ir Strahlungen verschiedener Harte ist die biologische Wirkung bei gleicher 
iffallender Strahlungsintensitét (in R-Hinheiten gemessen) verschieden gros. 
ie fiir eine HED jeweils erforderliche R-Zahl kann errechnet werden, wenn 
sichzeitig die Absorption der Strahlung in Pertinax oder Wasser gemessen 
rd. Die erforderlichen R-Zahlen verhalten sich dann umgekehrt wie die prozen- 
alen absorbierten Energien. GLOCKER, 
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G. Jaeckel. Ein neues Dosierungsverfahren fir Rom eon ae 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 170—171, 1926, KongreBheft. Vorla ig 
Mitteilung iiber ein neues Dosierungsverfahren, das auf der Verfairbung von Gla 


beruht. ; GLOCKE 
4 


Spiegler. RegelmaBige Kontrolle der Therapiespannung in de 
Praxis. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 171, 1926, KongreBheft. Be 


schreibung einer kleinen Handkugelfunkenstrecke in Zangenform. GLOCKE} 
' 


W. Hammer. Neuer Hochspannungsmesser fiir Réntgenzwecke 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 84, 171—172, 1926, KongreBheft. Das Prinat 
des Instruments ist die elektrostatische Anziehung zweier Platten. Die Ver 
schiebung der beweglichen Platte erzeugt eine Druckaénderung in einem kleine 
GefaiB, welche manometrisch gemessen wird. oa 


Réver. Eicheinrichtung fiir das Fiirstenau-Intensimeter. Fortschi 
a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 172—173, 1926, KongreBheft. Um die Konstan 
der Selenzelle zu priifen, welche den wesentlichen Bestandteil des Fiirstenau 
Intensimeters bildet, wird eine kleine transportable Eichvorrichtung angegeber 
welche eine elektrische Normallampe enthalt. Die Selenzelle wird von Zeit z 
Zeit dem Lichte dieser Lampe ausgesetzt und der Ausschlag des Drehspul 

instruments zur Messung der Leitfaihigkeit der Zelle abgelesen. GLock 


Holfelder. Ein neues strahlensicheres Bestrahlungsgerat ftir d 
Tiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 178, 1926, KongreBhe 
Die Réhre liegt in einem horizontalen Pertinaxzylinder, der mit Blei beschlag 
ist. Der Innenbelag dient als Stromzuftihrung fiir die Anode, der AuBenbel 
ist geerdet. Das ganze Stativ laBt sich um seine Achse drehen, sowie heben u 
senken. GLock 


G. Jaeckel. Uber den Strahlenschutz bei Réntgenstationen. Fortse 
a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 179—180, 1926, KongreBheft. Mitteilung 
uber den Zusammenhang zwischen Bleigehalt und Réntgenstrahlen, Dure 
lassigkeit von Bleiglisern verschiedener Dicke und Hinweis, daB die Schut 
wirkung der Bleiglasscheiben in einer Réntgenanlage aquivalent sein mu d 
Schutzwirkung der Bleiwinde usf. Fiir die Durchlassigkeit von Bleiblech fi 
eine stark gefilterte Therapiestrahlung (220kV Transformatorspannung, 1 mn 
Kupfer- + 1mm _ Aluminiumfilter) werden folgende MefSwerte angegeben 
1mm 0,067, 2mm 0,0045, 3mm 0,00030, 4mm 0,00002, 5mm 0,0000013. © 
GLOCKEE 
Frik. Filterbemessung bei Réntgendurchleuchtungen und -auf 
nahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 180—182, 1926, KongreBheft 
Auf Grund von Messungen der Réntgenstrahlendosis fiir verschiedene Aufnahme 
bedingungen wird empfohlen, beisLungendurchleuchtungen ein Filter von 1 mn 
Aluminium, bei Magendurchleuchtungen von 3mm Aluminium zu verwenden 
Ohne wesentliche Verschlechterung des Durchleuchtungsbildes wird erreicht 
daB erst bei etwa einstiindiger Durchleuchtung eine Schiadigung des Patienter 
auftritt. Fiir Momentaufnahmen wird nur ein Filter von 0,5 mm Aluminiun 
empfohlen. Die erteilte Strahlendosis bei Momentaufnahmen ist iiberraschent 
klein, etwa 1 R. GLOCKEE 


Spiegler. Ein Schutzschalter gegen Uberspannungen der Rohre 
Fortschr, a, d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 182, 1926, KongreBheft. Eine elektro 
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agnetische Schaltanordnung schlieBt die Primarleitung des Réntgentrans- 
rmators erst dann und nur so lange, wie der Heizstrom flieBt, wahrend bei 
m bisherigen Anordnungen nur die Schaltkurbel am Schalttisch auf Heizstellung 
ehen muBte, um die Sperrung des Transformatorstromes aufzuheben. GLOCKER. 


anke. Die Messung der bei der Aufnahme wirkenden Spannung 
nd ihr Einflu8 auf das Réntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
, 188—189, 1926, KongreBheft. Wird eine gashaltige Réhre und eine Coolidge- 
Shre parallel geschaltet und mit einem Hochspannungsgleichrichter betrieben, 
zeigt das aufgenommene Réntgenbild keinerlei Unterschied. Mit Coolidge- 
Jhren hergestellte Aufnahmen sind bei Veranderung der Stromstirke von 10 
ci 100 Milliamperemeter und entsprechender Verkiirzung der Expositionszeit 
eich stark exponiert, wenn die mit einer Kugelfunkenstrecke gemessene Spannung 
er Rohre gleich ist. Empfehlung der allgemeinen Verwendung von Kugelfunken- 
recken im Diagnostikbetrieb. GLOCKER. 


lannl. Eine universell verwendbare Réntgenvorderblende. Fortschr. 
_d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 189—191, 1926, KongreBheft. Beschreibung einer 
treustrahlenblende fiir medizinische Aufnahmen, bei der die radial angeordneten 
amellen von der Peripherie gegen das Zentrum allmahlich an Hohe abnehmen: 
e naher die Blechstreifen zusammenriicken, desto niedriger werden sie. Auf 
iese Weise wird erreicht, da8 die Blendenwirkung iiber die ganze Platte hin 
eichmabig ist. Als Antrieb dient ein peripherer Kugelkranz. GLOCKER. 


tto Glasser und William H. Meyer. Erythemdosen in Réntgeneinheiten. 
trahlentherapie 23, 361— 365, 1926, Nr. 2. Entgegen der Annahme, da’ Ioni- 
itionswirkung und biologische Wirkung der Rontgenstrahlen ahnliche Effekte 
it praktisch gleicher Wellenlangenabhangigkeit sind, ergibt sich nach den 
thIreichen Beobachtungen der Verff. eine erhebliche Abhangigkeit der biolo- 
schen Wirkung von der Strahlungsqualitét. Bei gleicher auffallender Réntgen- 
rahlenintensitét, gemessen in R-Hinheiten, tibt eine weiche Strahlung (un- 
filtert 100 kV) etwa eine doppelt so starke biologische Wirkung aus, wie eine 
ark gefilterte Strahlung (200 kV). (LOCKER. 


iemann. Aufnahme- und Durchleuchtungsblende, ihre Vor- und 
achteile. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34, 191—192, 1926, KongreBheft. 
ngabe einer aus radialen Streifen bestehenden Streustrahlenblende, welche 
icht serienmaéBig hergestellt werden kann und welche direkt in die Aufnahme- 
ussette eingebaut wird. GLOCKER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Jaeckel. Uber einige neuzeitliche Absorptionsglaser. ZS. f. techn. 
rys. 7, 301—304, 1926, Nr. 6. Es werden einige ultraviolettdurchlassige Glaser 
sprochen, die teils auch fiir das sichtbare Spektralgebiet durchlassig sind 
Itraviolettkron), teils das sichtbare Spektrum mehr oder weniger schwachen 
traviolettdurchlassiges Blauglas mit Dampfung des langwelligen Spektral- 
bietes bis etwa 440 my und ultraviolettdurchlassiges Schwarzglas mit voll- 
mmener Unterdriickung des ganzen sichtbaren Bereichs). Das Schwarzglas 
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ist auf einem ganz anderen Grundglas aufgebaut, als das ultraviolettdurchlass 
Kronglas; es benutzt als farbendes Oxyd Nickel und besitzt in dimen Schicht 
eine Durchlassigkeit im auBersten Rot und im auBersten Violett. Bei 4m 
Schichtdicke ist dieses Sendlinger Schwarz-U.-V.-Glas fiir sichtbares Lic 
praktisch undurchlassig, laBt dagegen ultraviolettes Licht genau so gut hindut 
wie klares Kronglas. Anwendung findet dieses Glas in der Hanauer Analyse 
lampe sowie fiir Effekt- und Biihnenbeleuchtung. Sehr brauchbar ist es % 
Untersuchung sehr schwacher Fluoreszenzen. Solche Fluoreszenzen sind ¢ 
diesem Wege auch an Absorptionsglasern untersucht worden: wahrend ‘¢ 
Cerglas eine leuchtende, blaue Fluoreszenz, das Vanadinglas eine griinbrau 
Fluoreszenz zeigt, leuchten die Gelbglaser (Cadmiumsulfidglaser) in WeiBlichge 
Gelb, Orange und Tiefrot auf, je nach der Lage der kurzwelligen Absorptioi 
grenze. Diese Gelbglaser erhalten wie die Goldrubinglaser durch das ,,Anlasse 
(Wiedererwarmen auf 640 bis 720°) ihre Fluoreszenzeigenschaften, und zy 
verstirkt sich hierbei die Farbe mit AnlafStemperatur und -dauer. Das nic 
angelassene Gelbglas fluoresziert nicht, was darauf hindeutet, da die Fluoreszei 
und Absorptionseigenschaften dieser Glaser nur durch das Anlassen und | 
dabei erfolgte Bildung von Kolloiden im Glase hervorgerufen werden. Du 
Anlassen in einem Ofen mit ungleicher Temperaturverteilung laBt es sich erreich 
ein Gelbglas ,,keilig‘‘ anzulassen. Die Verschiebung der Absorptionsgrenze u 
der Fluoreszenzfarbe durch weiteres Anlassen nach dem langwelligen Spektr 
gebiet ist bedingt durch ein Wachsen der farbenden Kolloide. DemgemaB ze 
ein ,,Gelbkeil‘‘ entsprechend den einzelnen Stellen merkwiirdige Verschiedenh 
nicht nur der Gelbfarbung, sondern auch der Fluoreszenzfarbe. Uber den % 
sammenhang zwischen Absorptionsgrenze, Fluoreszenzfarbe und Wachstum ¢ 
Kolloide werden weitere Mitteilungen angekiindigt. Fre 


F. Eckert. Uber einen besonderen Fall von Verfarbung und Lur 
neszenz von Glas. (Vorliufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 7, 300—8 
1926, Nr. 6. Es wurde bemerkt, da8 cerhaltige Glaser durch Licht braunl 
verfarbt werden. Cerhaltige Mengen von 0,1 Proz. sind noch voll wirksam. 
Minimaldosis ist noch unbekannt. Bei Erhéhung der Konzentration d 
nimmt der Effekt ab. Entfarbungsmittel sind bisher unbekannt. Solche ¢ 
haltigen Glaser besitzen nebenher Fluoreszenz- und Phosphoreszenzeigenschaft 
Bei Erwirmung verschwindet die Braunfairbung. Die Verfarbung wird du 
sichtbares und Ultraviolettlicht bewirkt. Réntgenstrahlen dagegen sind unwirkse 
sobald die Konzentration der cerhaltigen Mengen hinreichend gro8 ist. Ni 
nur Cer, sondern auch Schwermetalloxyde verhindern die Verfarbung du 
Réntgenstrahlen. Die Erklaérung der Braunfarbung durch Cer scheint in— 
Zerlegung von Eisenoxyden und Carbonaten zu suchen zu sein. Five 

| 


E. Zschimmer, C. M. Grisar und H. Meess. Signalgriin und die Absorpti 
des Kupferoxyds in verschieden zusammengesetzten Glase 
(Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 7, 290—300, 1926, Nr. 6. In ej 
systematischen Reihe von Versuchsschmelzen mit Kieselsaure, Borsaure, Toner 
Natron, Kali, Kalk, Magnesia, Zinkoxyd und Bleioxyd wird der EinfluB~ 
Kupferoxyds auf die Lichtdurchlassigkeit von verschiedenen Wellenlangen fe 
gestellt. Der Kupferoxydgehalt betragt bei samtlichen Schmelzen 4,5 © 
auf 100 Glas (einmal nur 0,9). Samtliche Schaulinien der Durchlassigkeitsfakto 
fiir 1mm Glasdicke und 4,5 CuO zeigten ein Maximum der Lichtdurchlassigl 
in der Nahe der Wellenlange 500 my. Die Lage des Maximums darf als « 
spezifische Eigenschaft des Kupferoxyds betrachtet werden. Das zum Geme 
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er Rohstoffe zugefiigte Kupferoxyd bildet beim Einschmelzen wahrscheinlich 
cupfersilikat, zum Teil Kupferborate, und es ist anzunehmen, da’ je nach den 
onzentrationsverhaltnissen der vorhandenen basischen und sauren Oxyde im 
chmelzflu8 gewisse Doppelverbindungen und Tripelverbindungen usw. ent- 
tehen, bei denen das Kupferoxyd an Stelle von Kalk, Zinkoxyd usw. tritt. 
ei einigen Schmelzen hatte sich das Kupferoxyd teilweise reduziert (Rubin- 
Idung); auf den Hinflu8 der Reduktion wird bei der Besprechung der Licht- 
urchlassigkeit hingewiesen. Die Messungen bestitigen die bekannte Tatsache, 
afi das Kupferoxyd in der Glastechnik als ein typischer ,,Rotfresser“‘ unter 
m Glasfarbstoffen anzusehen ist. Samtliche Schmelzen absorbieren das Rot 
00my stark; es zeigt sich jedoch, daB das Verhaltnis der Rotdurchlassigkeit 
w Durchlassigkeit fiir die blaugriinen Strahlen 500 my in hohem MaBe von 
er chemischen Natur und dem Prozentgehalt der Glasbildner abhangt. Da es 
De im Signalgriin darauf ankommt, eine moglichst hohe Durchlassigkeit fir Blau- 
rin und gleichzeitig eme méglichst geringe Durchlassigkeit fiir die roten bis 
elbgriinen Strahlen zu erzielen, so kommt es darauf an, die relative Blaudurch- 
assigkeit (444 my) bei einer gegebenen minimalen Rotdurchlassigkeit (656 my) 
ga vergleichen. Als Minimalwert fiir ein normales Signalgriin gilt nach den Vor- 
chriften der Deutschen Seewarte der Durchlassigkeitsfaktor (einschlieBlich 
Reflexionsverlust) = 0,02 fiir die Wellenlange 656 my. Es wurde daher fiir jede 
Schmelze die Plattendicke ftir 2 Proz. Rotdurchlassigkeit berechnet und daraus 
e Durchlassigkeitsfaktoren fiir Grin 530my und Blau 450my. Die ent- 
rechenden relativen Durchlassigkeitsfaktoren fir Blau, Griin und Rot wurden 
a einem Schaubild dargestellt; an Hand des Bildes wird der HinfluB der Glas- 
estandteile auf die relative Blaudurchlassigkeit der Kupferoxydschmelzen 
esprochen. FLuUeGes. 


f Gehlhoff und M.Thomas. Die physikalischen Eigenschaften der 
laser in Abhangigkeit von der Zusammensetzung. III. Die Vis- 
ositat der Glaser. ZS. f. techn. Phys. 7, 260—278, 1926, Nr.6. Es wird 
ine Reihe von Versuchsglasern systematisch nach Gewichtsprozenten geanderter 
usammensetzung auf ihre Viskositaét vom Entspannungsbereich bis zum diinn- 
ssigen Zustand nach folgenden Methoden untersucht: I. Im Hntspannungs- 
reich: 1. Feststellung der Temperatur, bei der ein Glasstab unter Belastung 
ait bestimmtem Gewicht bei bestimmter Anheizgeschwindigkeit sich um einen 
wissen Betrag durchbiegt. Genauigkeit + 2°. 2. Optische Bestimmung der 
intspannungstemperatur, d. h. derjenigen Temperatur, bei der ein Glasstabchen 
estimmter GréoBée bei bestimmter Anheizgeschwindigkeit seine Spannung quanti- 
tiv verliert. Genauigkeit nur + 5°. 3. Feststellung der Temperatur der ver- 
ehrten Warmeabsorption durch thermische Analyse. Genauigkeit + 2°. 4. Be- 
immung derjenigen Temperatur, bei welcher der Temperaturkoeffizient des 
ektrischen Leitvermégens bei bestimmter Anheizgeschwindigkeit eine plétzliche 
nderung erfahrt. Genauigkeit + 14%° bei einer Anheizgeschwindigkeit von 
® pro Minute. Diese Methode wird von den Verff. fiir die Reihenversuche zur 
harakterisierung einer im Entspannungsbereich liegenden Temperatur bestimmter 
iskositat ausschlieBlich benutzt. II. Im Zahigkeitsbereich (beginnend etwa 
00° oberhalb des Entspannungsgebietes): 1. Feststellung derjenigen Temperatur, 
si der ein senkrecht aufgehangtes Stabchen bestimmter Linge unter Einwirkung 
her bestimmten Belastung bei bestimmter Anheizgeschwindigkeit (20° pro 
Minute) eine bestimmte Verlangerung erfahrt. Genauigkeit + 2°. 2. Bestimmung 
er zweiten, oberhalb des Entspannungsbereichs gelegenen Stelle starker Warme- 
bsorption. Diese zweite Stelle vermehrter Warmeabsorption wurde zufallig 
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beobachtet; Verff. erklaren sie sich nicht durch Entglasung, sondern einfé 
dadurch, da® das im Tiegel befindliche Glaspulver bei diesen Temperatwm 
zusammenbackt, daher seine Gestalt verandert und eine Stérung des Warr 
gleichgewichts herbeifiihrt; fiir diese Annahme spricht die Tatsache, da®B ne 
Erkalten des Ofens und erneuter Messung ohne Veranderung der Anordnt 
keine Warmeabsorption wieder auftritt, waihrend hingegen bei Zerkleinert 
des zusammengesinterten Glases die Warmeténung reproduzierbar ist. : 
nauigkeit nur -- 5°. Die beiden letztgenannten Methoden geben zwar verglei 
bare Werte, aber trotzdem wird von den Verff. die erste dieser Methoden weg 
ihrer gréBeren Genauigkeit bevorzugt. III. Im Fliissigkeitsbereich: Feststell 
der Temperatur, bei welcher sich ein Riihrer in der Glasschmelze unter ger 
definierten Bedingungen bewegt, durch Beobachtung der Riihrgeschwindigk 
Die sogleich zu besprechenden Ergebnisse wurden schlieBlich mittels der } 
thoden I 4, II 1, III erhalten. Die untersuchten Glaser hatten folgende Zusamm 
setzung: 1. 82 Proz. (SiO, + Metalloxyd), 18 Proz. Na,O, worin SiO, in steigen 
Menge durch die gebrauchlichen Glasbildner MgO, CaO, ZnO, BaO, PbO, By 
Al,O3, Fe,O3 ersetzt wurde. 2. 80 Proz. (SiO, + Alkalioxyd), 20 Proz. Ba 
worin SiO, durch Na,O bzw. K,O in steigender Menge ersetzt wurde. 3. 65 Pr 
SiO,, 15 Proz. (K,O + Na,O), 20 Proz. BaO, worin K,O durch Na,O erse 
wurde. 4. Zur Untersuchung itiber den Einflu8 der Alkalien wurden nicht B 
glaser, sondern Barytgliser verwandt, weil PbO wegen der Platingerate méglie 
ausgeschaltet werden muSte. — Der EinfluB der einzelnen Oxyde ist auf 
ordentlich verschieden. Dies wird erkannt aus Darstellungen der nach obi 
Methoden gemessenen Temperaturen gleicher Viskositat in Abhangigkeit v 
prozentualen Gehalt der verschiedenen Glasbildner. Die Alkalien vermind 
die Viskositat erheblich, starker als alle anderen Glasbildner, und zwar Nat 
stirker als Kali. Temperaturerhéhung steigert diesen Effekt. Bei Ersatz 4 
Kaliumoxyd durch Natriumoxyd bildet sich im Entspannungs- und im Zahigkei 
bereich ein Minimum der Viskositaét bei dem Verhaltnis 10 Proz. Na,O: 5 Pr 
K,0. Dieses Minimum fallt mit dem Minimum der Ritzhaérte zusammen. 
Fliissigkeitsbereich flacht sich das Minimum bis ganz oder fast zur Unmerklichk 
ab. Magnesiumoxyd erhéht die Viskositét in allen drei Bereichen; mit steigen 
Temperatur nimmt dieser Effekt ab. Calciumoxyd erhéht die Viskositat 
Entspannungsbereich mehr als alle anderen Oxyde, wahrend im Zahigkeitsbere 
diese Wirkung nicht so ausgepriagt ist und bei noch héheren Temperaturen ii 
haupt eine Umkehr stattfindet; in letzterem Falle wird bei Erhéhung des | 
zentischen Gehaltes an CaO die Viskositaét zuniachst verringert, spater wi 
gesteigert, wobei ein ausgesprochenes Minimum erkennbar ist. Ahnliches be 

beim Zinkoxyd, mit dem Unterschied, daB bei hohen Temperaturen tiberhai 
nur Herabsetzung der Viskositaét durch ZnO bewirkt wird. Bariumoxyd 

Bleioxyd setzen die Viskositaét durchweg herab, besonders letzteres; dieser Eff 
verstarkt sich mit Temperaturerhéhung ganz auBerordentlich. Durch Borsa& 
wird die Viskositéit im Entspannungsbereich bis zu einem Gehalt von 15 P1 
B,O, gesteigert, bei hdheren Konzentrationen verringert. Dieses Maxim 
der Viskositat ist im Zahigkeitsbereich bereits stark abgeflacht und im Fliissigke 
bereic’ tiberhaupt verschwunden; im letzteren Falle sinkt die Viskositat 
wachsendem B,O,-Gehalt durchweg. Aluminiumoxyd erhéht die Viskos 
bei allen Temperaturen, besonders bei héheren Temperaturen. Eisenoxyd s¢ 
die Viskositat herab, und zwar in verstirktem Mafe bei héheren Temperatui 
An allgemeinen Ergebnissen ist bemerkenswert, da der Temperaturkoeffizi 
der Viskositaét gréBer ist als der Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit, » 
auf Abnahme der Dissoziation mit steigender Temperatur zu deuten sche 
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Der Zusammenhang der Extremwerte der Viskositat mit solchen der Ritzharte 
st bereits besprochen und diirfte zur Aufklarung bisher unbekannter Tatsachen 
bei tragen. Friiees. 


E. Zschimmer und E. Leonhardt. Die Anderung des ,,Kegelfallpunktes‘ 
von. Steingutglasuren mit verdnderter chemischer Zusammen- 
setzung. ZS. f. techn. Phys. 7, 287—290, 1926, Nr. 6. Zur Charakterisierung 
ler Erweichung von Glasern wird der ,,Kegelfallpunkt‘‘ definiert; darunter 
wird diejenige Temperatur verstanden, bei welcher eine massive Pyramide der 
streffenden Substanz, von der Form der Industrie-Segerkegel, abgestumpfe 
reiseitige Pyramiden, bei einer Heizgeschwindigkeit von n® pro Minute den 
egerschen Deformationspunkt (Beriihrung der Pyramidenspitze mit der Grund- 
atte) erreicht. Als Ofen dient ein Heraeus-Rohrofen mit exakt regulierbarer 
izgeschwindigkeit. Der ,,Kegelfallpunkt“ wird fiir eine Steingutglasurfritte 
yon der Zusammensetzung: 45,77 Proz. SiO,, 14,88 Proz. B,O;, 6,63 Proz. Al,O3, 
21 Proz. Fe,O;, 19,42 Proz. PbO, 3,91 Proz. CaO, 0,21 Proz. MgO, 6,89 Proz. 
Na,O, 1,89 Proz. K,O, 0,25 Proz. Feuchtigkeit bei einer Heizgeschwindigkeit 
yon 6° pro Minute bestimmt; es ergab sich 720°. Fiir diese Fritte wird sodann 
lie Anderung des ,,Kegelfallpunktes‘‘ durch wechselnde Zusaétze von SiO,, B,O,, 
Al,O;, PbO, CaO und Na,O bei gleicher Heizgeschwindigkeit gemessen. Dabei 
@igt sich folgendes: SiO,, CaO und Al,O, erhédhen den Kegelfallpunkt, B,O,, 
PbO, Na,O erniedrigen ihn (Kurvendarstellungen in Originalabhandlung ersicht- 
lich). Die gleichen Untersuchungen werden an einer zweiten Steingutfritte durch- 
bettihrt: 54,65 Proz. SiO,, 18,80 Proz. B,O3, 8,98 Proz. Al,O.3, 11,03 Proz. PbO, 
121 Proz. CaO, 4,11 Proz. Na,O, 0,17 Proz. Feuchtigkeit. Hier ist der Kegel- 
allpunkt 760° bei 6° Heizgeschwindigkeit und 710° bei 2° Heizgeschwindigkeit. 
ie Anderungen des Kegelfallpunktes durch wechselnde Zusitze von SiO,, B,O3, 
41,0;, PbO, CaO und Na,O bei den Heizgeschwindigkeiten 2 und 6° verlaufen 
lualitativ ebenso wie oben und unterscheiden sich nur in quantitativer Hinsicht, 
rorin auch auf die Originalkurven verwiesen werden mu. Fir die Steingut- 
ndustrie ergibt sich die wichtige Tatsache, da Kalk bei den genannten Steingut- 
lasuren nicht als Schmelzmittel, sondern gerade in entgegengesetztem Sinne 
irkt. Die Verff. schlagen vor, die Kegelfallpunkte verschieden zusammen- 
ssetzter Glaser bei verschiedenen Heizgeschwindigkeiten zu messen, um die 
Abhangigkeit der Zahigkeit von der Temperatur zu kennzeichnen. FLieen. 


titz Eckert. Einflu8B der Warmevergangenheit auf die optischen 
fonstanten von Glasern. ZS. f. techn. Phys. 7, 282—287, 1926, Nr. 6. 
uf Grund friiherer Arbeiten des Verf. war zu vermuten, da die optischen Kon- 
anten (Brechungsverhaltnis np und reziproke relative Dispersion y) der Glaser 
bhangig sind von der voraufgegangenen Warmebehandlung. Dies zu klaren, 
dienten die hier mitzuteilenden Untersuchungen, die Verf. in den Sendlinger 


Werden die optischen Konstanten durch eine Warmebehandlung bei mittleren 
femperaturen (Gebiet des plastischen Zustandes) beeinfluBt und ist diese Beein- 


‘o 


lussung beliebig umkehrbar ?“‘ — Das Glasmaterial der am Spektrometer unter- 
achten sechs Prismen hatte folgende Warmebehandlung hinter sich: Nr. 1: 
fafenglas; Nr. 2: gepreSt und linsengekiihlt; Nr. 3: gesenkt und feingekuhlt; 
Wr. 4: nach Senken und Feinkiihlen umgepreSt und linsengektihlt; Nr. 5: nach 
enken und Feinkiihlen nochmals gesenkt und feingekiihlt; Nr. 6: Hafenglas 
epreBt und feingekiihlt. Der Glastypus war Barint 548/532 mit folgenden 
hermischen Eigenschaften: Die FlieBtemperatur beim Senken betragt etwa 
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870°, die Ausgangskiihltemperatur fiir feingekiihlte Senkplatten 450 bis 4¢ 
die Kiihldauer etwa fiinf Wochen, wobei der Temperaturabfall bis auf 300° 
den ersten 14 Tagen erfolgt; die Ausgangstemperatur fir die Erweichung « 
Brockens zum Pressen betrug etwa 820°; die Kiihltemperatur fiir diese Pr 
platten und PreBlinsen 460 bis 480°, die Kiihldauer der gepreBten Gegenstar 
acht bis zehn Tage, wobei der Abfall durch die Entspannungszone in etwa Z 
Tagen erfolgt sein diirfte. Die Hafenglasbrocken wurden auf mdéglichste Schlier 
freiheit ausgesucht; die Prismen wurden vor der Pressung sorgfaltig auf Spannt 
untersucht und spannungsfrei befunden; waihrend der Untersuchungen ei; 
sich jedoch, da®B der Einflu8 der Spanunng gering ist gegeniiber dem Einfl 
der Warmevergangenheit. Die Messungen ergaben, dai die v-Werte ungefé 
proportional mit den np-Werten verlaufen und etwa um eine Einheit der ers! 
Dezimale abnehmen, wenn das Brechungsverhialtnis um zwei Einheiten der driti 
Dezimale sinkt. Daraus folgt, daB fiir die optischen Konstanten die Lange | 
Zeit maBgebend ist, wahrend der das Glas zwischen FlieB- und Erstarrun 
temperatur gehalten wird, erklarbar nur durch eine konstitutive Umlagert 
der Molekiile. Das Hauptergebnis der vorliegenden Untersuchung besteht 
der Tatsache, da fiir die Werte der optischen Konstanten im wesentlichen 
letzte Warmevergangenheit mafigebend ist, was bedeutet, da jedes Stt 
durch die normale Behandlung auf den Normalzustand gebracht werden kai 
vorausgesetzt, daS nicht etwa so hohe Temperaturen angelegt werden, ¢ 
Anderungen anderer Art eintreten. Aber innerhalb gewisser Temperaturgrem: 
ist der Vorgang beliebig reversibel. Fiie 


EK. Zschimmer und A. Dietzelh Die Temperatur-Zeitkurven der sid 
baren Entglasung bei Spiegelglas. ZS. f. techn. Phys. 7, 278—282, 19 
Nr. 6. Beschreibung eines Entglasungsapparats mit Tiegelthermoelement, welé 
gestattet, Glasproben von 0,05g Masse rasch auf die Entglasungstempera 
zu erhitzen und abzuschrecken bei gleichzeitiger exakter Temperaturmesst 
(+ 2° bei 1000°) und Zeitmessung. Es werden die Vorgange bei der Entgl 
des Waldhofer Spiegelglases (eines Natron-Kalk-Kieselsiureglases) beschrie 
Von den Entglasungsproben werden Diinnschliffe hergestellt und in dens 
die Maximallingen der Kristalle ausgemessen, welche sich bei verschied 
Temperaturen und Zeiten gebildet hatten. Zugleich wird die Kristallisati 
geschwindigkeit bestimmt, d. h. das Verhaltnis Jvetmerns 1 iitnahoar e's und 
Entglasungszeit 

Kurve fiir ihre Abhangigkeit von der Temperatur entworfen. Das Maxim 
der Kristallisationsgeschwindigkeit liegt bei 1005 + 2°. Bei dieser Tempe 
entstehen in einer Minute Kristalle von 204 Lange. Es folgt eine Dis 
der fiir den praktischen Gebrauch dienenden Temperatur-Zeitkurven der si 
baren Entglasung fiir Kristallingen von 10, 50 und 100 «, aus welcher der 
weis hervorzuheben ist, den Temperaturbereich maximaler Kristallisatio 
geschwindigkeit beim Schmelzen, Liutern und Abstehen des Spiegelgle 
moglichst zu meiden und beim GieBen so rasch wie méglich zu ae 
auch zu lange Abstehzeiten in der Nahe dieses Temperaturbereichs sind zu t 
gehen, wenn man die Bildung von Kristallschleiern verhiiten will. Die bei 1¢ 
Ausgeschiedenen Kristalle des Waldhofer Spiegelglases werden als Tridy 
(SiO,) und Wollastonit (8-Ca SiO,) durch Réntgenogramme identifiziert. FLiie 


M. von Rohr. Gedanken zur Unterstiitzung des Auges durch optis« 
Vorkehrungen. Naturwissensch. 14, 281— 290, 1926, Nr. 14. Vom Vert. wer 
folgende Vorginge besprochen: Der Gebrauch des Auges im freien Blick 


1. Allgemeines; 2. Geometrische Optik. 1935. 


i¢ Mannigfaltigkeit der Scharfenkugeln fiir das bewegte Auge; die Abbildungs- 
hier in den Seitenteilen des Blickfeldes; die beiden Perspektiven beim gew6dhn- 
chen Gebrauch des Auges im freien, unbehinderten Sehen; das unbehinderte 
hen mit beiden Augen; das Blicken mit behindertem Auge; die Unterstiitzung 
‘blickenden Auges durch optische Vorkehrungen; die Instrumente mit eigenem 
ahlengang; bei Geraten mit selbstaéndigem Strahlengang laBt sich die Austritts- 
pile nicht in den Drehpunkt des Benutzerauges verlegen; die Benutzung 
Geraten mit einem durch den Augendrehpunkt des Benutzers gesetzten 
ahlengang. Friees. 


ohn Belling. Compensating the unemployed eye in monocular instru- 
Yents. Science 62, 54—55, 1925, Nr. 1594. Vorschlage und eigene Erfahrungen 
r das zweckmaBige Verhalten des unbenutzten Auges beim Gebrauch mono- 
arer Instrumente. FLUGGE. 


Fligge. Uber die Verundeutlichung des Bildes photographischer 
ysteme durch die spharische Aberration, unter Berticksichtigung 
pr Helligkeitsverteilung im Zerstreuungskreis, der Art des Objekts 
nd der Schwarzungskurve der photographischen Platte. ZS. f. 
istrkde. 46, 333—354, 389—415, 1926, Nr.7 und 8. Das Problem der Beein- 
issung der Bildscharfe durch die Abbildungsfehler des optischen Systems hat. 
hon seit C.F: Gau8 (1831) zahlreiche Untersuchungen erfahren; Forscher 
e der schon genannte Gau8, ferner A. Kerbegr (1887), E. von Hoegh (1888), 
W. F. Kohlrausch (1920), E. Lihotzky (1924), R. Richter (1925), K.Strehl 
d andere haben duBerst scharfsinnige Theorien entwickelt, sind jedoch niemals 
ax die Theorie hinausgelangt. Wahre Aufklarung verspricht nur das Experiment 
irch Messung der Unscharfe der optischen Bilder. Erst auf diese Weise kann 
tgestellt werden, ob die bisher aufgestellten Theorien zum Ziele fiihren. Diese. 
fgabe stellt sich vorliegende Arbeit, und zwar spezialisiert zundchst auf die 
arische Aberration. Die aus dem Titel hervorgehende Spezialisierung auf 
otographische Systeme ist nur scheinbar, man darf getrost die Ergebnisse 
jedes beliebige andere optische System tibertragen. Photographische Systeme 
rden fiir die Versuche benutzt, weil die Unscharfemessungen nur an photo- 
phischen Objekten mit hinreichender Genauigkeit ausftihrbar sind. Solche 
otographischen Systeme wurden nach besonderen Angaben der Rechnungen 
/Verf. von der Optischen Anstalt C. P. Goerz A.-G. eigens fiir diese Zwecke 
eestellt und zu freier Verfiigung tiberlassen. Hs wurden die beiden Typen 
gewohnlichen spharischen Aberration und der spharischen Aberration mit 
lenabweichung zugrunde gelegt. Unter sonst gleichen Umstainden wurde die 
adaberration systematisch abgedndert. Die Korrektions- und Konstruktions- 
fen sind in der Originalabhandlung ersichtlich. Nach sorgfaltiger Bestimmung 
tatsachlichen Aberrationen nach der Hartmannschen Extrafokalmethode 
den Aufnahmen verschiedener Objekte in 10 bis 12 verschiedenen Ein- 
ungen innerhalb der Kaustik an jedem Objektiv hergestellt. Unter Verwendung 
geeigneten Lichtfilters und Beriicksichtigung des Verlaufs der Kurve des 
undiren Spektrums war die Beleuchtung der Objekte monochromatisch zu 
nen. Als wichtigstes Objekt diente das unendlich grofe Objekt der leuchtenden 
ante‘‘, gebildet durch die Grenzlinie einer hellen mit einer absolut dunklen 
bebene. Nebenher wurden in gleicher Weise Aufnahmen von Schriften ver- 
edener Art und GréBe hergestellt. Die photographische Behandlung des 
ttenmaterials (Goerz-Tenax, Extra-Rapid) war hinsichtlich Entwicklung im 
adgefaB, Fixierung, Hartung und Trocknung die denkbar sorgfaltigste. Zur- 
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Ubertragung der SchwarzungsgréBen in die ursiachlichen Intensitéaten wt 
durch Anbringung von Schwarzungsmarken die Schwarzungskurve jeder — 
wendeten Platte festgestellt. Die photographischen Bilder.der Kante wut 
der Bildscharfebestimmung zugrunde gelegt. Zu diesem Zwecke war es né 
vorerst ein quantitatives Ma8 fiir den Betrag der Unscharfe zu finden. 1] 
ist die Sehscharfe, genauer gesprochen, die Kontrastwahrnehmung des A 
mafgebend. Nach der Kiihlschen Kontrasttheorie sieht das Auge in ei 
stetigen Intensitatsabfall ganz bestimmte Linien, deren Lage mit Hilfe e 
mathematischen GréBe, der Kontrastfunktion, oder direkt in Anlehnung an 
psychophysische Grundgesetz nach Weber errechnet werden kann. Diese Li 
auBern sich im Auge nicht nur als besonders helle oder dunkle Linien, son 
vor allem auch als Absetzungen dunklerer Bildteile gegen hellere. Das Bild 
Kante zeigt derartige Erschemungen. Man ist unsicher, welche der Konti 
grenzen als Bild der Kante anzusehen ist; solange diese Unsicherheit best 
solange als das Auge die Grenzen getrennt auflésen kann, ist das Bild als unse 
zu bezeichnen. Erst wenn die Kontrastgrenzen so dicht beieinanderliegen, 
sie vom Auge vermége der endlichen GréBe der Netzhautstruktur nicht n 
getrennt wahrgenommen werden kénnen, empfindet das Auge das Bild als sel 
Als quantitatives Ma®8 der Unscharfe wird deshalb die Breite jenes Flachensti 
definiert, welches von den Kontrastlinien tiberdeckt wird. Durch photometri 
Registrierung am Hamburger groBen Registrierphotometer und Auswer 
der Registrierkurven lieB sich jeder Kantenaufnahme ihr Unscharfema8 errech 
Damit war die Unscharfe in jeder Einstellung bekannt. Die ,,beste‘‘ Einstell 
d. h. die scharfste Einstellung, ergab sich fiir jeden Korrektionszustand unmittel 
Ferner war die Anderung der Bildscharfe mit Falscheinstellung sofort erkenn 
die Tiefe der optischen Bilder ebenso. Als wichtigstes aber war die Frage ge 
Soll man spharisch unter- oder tiberkorrigieren? SchlieBlich lieB sich auch 
Zulassigkeit der Falscheinstellung bzw. Falschkorrektion unter Anlehnung 
die Sehschirfe des Auges feststellen. Die Ergebnisse all dieser Probleme la 
sich folgendermaBen zusammenfassen: 1. Die beste Einstellung innerhalb 
Kaustik der gewohnlichen spharischen Aberration liegt von der paraxialen 
um den 0,62fachen Betrag der Randaberration entfernt. 2. Die beste Einstel 
innerhalb der Kaustik der spharischen Aberration mit Zonenabweichung ist < 
wo sich solche Strahlen in der Achse vereinigen, fiir deren Eintrittshéhe 
das Objektiv h.? — hy? = ¢.h®y ist, wo ¢ sich als 0,5 ergibt. 3. Am beste 
fiir Aufnahmen groBer Objekte Uberkorrektion des Randes im Verhaltnis- 
gegen die Zonenabweichung. 4. Fiir kleine Objekte liegen die besten Einstellut 
néiher der paraxialen Spitze bzw. dem Umkehrpunkt der Aberrationskurve, 
durch qualitative Betrachtung der Schriftbilder geschlossen werden kot 
5. Uber die Zulassigkeit der Falscheinstellung bzw. Falschkorrektion entsch 
der Verwendungszweck des optischen Systems. Fri 


I. 8. Bowen. Vacuum spectroscopy. Journ. Opt. Soc. Amer. 13, 89- 
1926, Nr. 1. 1. Schumannplatten. Sie kénnen von Hilger, London, bez 
werden. Die Haltbarkeit betrigt bis zu fiinf Jahren. Filme mit Schumann: 
Emulsion (Rezept: Hopfield, Phys. Rev. 20, 573, 1922) liefert gleichfalls H: 
Es besteht die Gefahr, da8 sich Filme bei der starken, durch das Hochvak 
bedingten Trocknung werfen und schrumpfen. Der Entwickler soll verd 
und mit Eis gekiihlt werden. 2. Lichtquellen. Vakuumbogen: Hinweis 
die Beschreibungen von McLennan, Simeon, Hutchinson, Saunc 
Vakuumfunken: Elektrodenabstand 0,1 bis 2mm, 25 bis 50 kV, 0,004 bis 0,00 
parallel zum Transformator. Vor den Vakuumfunken V wird eine Luftfur 
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cke L geschaltet; bei Drucken tiber 0,001 mm Hg wird V verkleinert und 
vergréBert, um Glimmentladung zu vermeiden. Weiche Metalle, wie Li, Na, 
Bt man in Rdhrchen aus Al oder Pyrexglas, kleine Kristalle gieBt man mit 
eschmolzenem Borax in die Réhrchen ein. Wegen der erheblichen Gasabgabe 
xponiert man je einige Sekunden zwischen laingeren Pausen. 3. Der Spektro- 
raph muB8 fiir Aufnahmen unterhalb 1850 A mit H, oder He gefiillt oder evakuiert 
in. Flu&spatspektrographen sind bei Schumann, Baly (dritte Auflage), 
yman, Handke, Wolff, McLennan, Ainslie und Fuller und Bloch 
eschrieben; Gitterinstrumente bei Mc Lennan und Lang sowie bei Simeon; 
in Vakuumspektrograph bei Sawyer. 4. Die Gitter. Zur Abkiirzung der 
ixpositionszeit ist groBe Apertur nédtig; die kurze Brennweite ist wegen der 
achtabsorption durch die Restgase vorteilhaft. Das Gitter sollte so geteilt sein, 
a8 es das meiste Licht in das Spektrum erster Ordnung wirft. Gitter gewohnlicher 
itt gestatten nur bis 800 bis 600 A, ausnahmsweise bis 300 A vorzudringen; 
ur letzteres Gebiet sind ,,leichtgeritzte*‘ Gitter nétig, die aber auch nur zufallig 
3] pektren unter 300 A geben und diese Fahigkeit vethepent wenn sie fiinf Monate 
mm der Luft liegen. Die Gase der Vakuumfunken schadigen das Gitter, besonders 
wenn sie C enthalten. 5. Bestimmung der Wellenlangen. Die Beziehung 
pwischen Lage und Wellenlange der Linien ist nicht streng linear. Korrektionen 
wurden von Millikan fiir die ebene Platte, von Hutchinson fiir den der Fokal- 
curve sich anschmiegenden Film berechnet. Prazisionsmessungen fiihrt man 
rach der Methode der Koinzidenzen aus. Standardwellenlangen zwischen 1900 
md 1350 A: Al, 1670 bis 1200 A: H,. Die Wellenlange der Grundlinie von H, 
(215,68 A, ist theoretisch wie ee pomietell fixiert. 1657 bis 904 A: C, 834 bis 
507 A: O. O, C und H sind meist als Verunreinigungen vorhanden. Viele Sub- 
tanzen, die im langwelligen Gebiet nur schwache Linien zeigen, wie die C-, N-, 
r, F-Gruppen. treten im kurzwelligen Gebiet stark hervor, deshalb mui man 
ei der Identifizierung sehr vorsichtig sein. v. ANGERER. 


aul F. Gaehr. Projection of ultraviolet lines. Science (N.S.) 68, 18, 
926, Nr. 1618. Das Bild eines Spaltes, der von einer Quecksilberdampflampe 
eleuchtet wird, wird mit einer Crownlinse und einem Flintprisma auf einen 
Tageslichtschirm‘‘ geworfen, auf dem die ultravioletten Linien sichtbar werden. 
i Benutzung starkerer Lichtquellen wird die Verwendbarkeit dieser Linien 
1 Beleuchtungszwecken fiir méglich gehalten. Donat. 


i. Eon: Contréle des surfaces optiques. Rev. d’Opt. 4, 593—611, 1925, 
. 12. In den friiheren Arbeiten der nunmehr abgeschlossenen Untersuchungs- 
eiho wurden die Ergebnisse der Objektivpriifungsmethoden graphisch dargestellt. 
ese Darstellungen sind unentbehrlich, wenn man sich tiber die besonderen 
ec eines optischen Systems Uberblick verschaffen will. Aber man 
ann auch das Gesamtergebnis in einer ,,Zahl“ zusammenfassen, die unmittelbar 
in Ma8 fiir die Giite des Systems darstellt. Bekannt ist die Hartmannsche 
‘onstante J’. Diese ist aber bereits mehrfach bemangelt worden, und so auch 

om Verf. dieser Arbeit. Verf. bringt ein anderes Kriterium, ,,la classe numérique‘ 
1 Vorschlag, welches den Grad der technischen Vollkommenheit besser oheratet 
srisiert. Es ist an die mittlere Strahlenverteilung in der Brennebene und an die 
‘orm. der Wellenfliche gebunden und gibt an, wievielmal der Durchmesser eines 
on den Strahlen einer mittleren Aberration ausgefiillten Kreises in dem Durch- 
1esser des Beugungsscheibchens bei idealer Strahlenvereinigung enthalten ist. 
hese ZahlengréBe gestattet eine einfache Ubertragung auch auf den ie, nem 
LUGGE. 


“ 
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Elis Hjalmar. Die Dispersion der Réntgenstrahlen bei Gips. 4 
d. Phys. (4) 79, 550—556, 1926, Nr. 6. Abweichungen vom Braggschen Ge 
bei der Aufnahme von Réntgenlinien in verschiedenen Ordnungen lassen 

durch die Annahme von Brechungs- und Dispersionserscheinungen im Spek 
meterkristall deuten, so da man derartige Versuche zur Bestimmung 
Brechungsindizes benutzen kann. Verf. hatte friiher gemeinsam mit Siegb 
solche Messungen an Kalkspat und Gips ausgefiihrt, die es als méglich ersche 
lieBen, daB im Rontgengebiet Dispersionskurven gelten von ahnlicher Ge: 
wie im optischen Gebiet. Auf Grund weiterer Messungen ergibt sich jed 
daB der Charakter der Dispersionskurven im Réntgengebiet von dem im optist 
Gebiet etwas abweicht, indem sie an den Asymptoten nicht von — co auf - 
springen, sondern ohne Vorzeichenwechsel durch die Unendlichkeitsstelle ge 
wie dies nach Kramers auch von der Theorie verlangt wird, wenn man ber 
sichtigt, daB bei den Réntgenstrahlen nicht mit Absorptionslinien, sondern 
ausgebreiteten Absorptionsgebieten zu rechnen ist. Eine Reihe von gemess¢ 
Zahlenwerten fiir Kalkspat und Gips bei verschiedenen Wellenlangen wei 
mitgeteilt. Brun 


Felix Jentzsch. Der Grenzwinkel der regularen Reflexion. (Hin MaB 
den optischen Zustand einer Oberflache.) ZS. f. techn. Phys. 7, 310— 
1926, Nr. 6. Unter dem Grenzwinkel der regulairen Reflexion versteht Verf. « 
jenigen Winkel 2, bei dem statt diffuser Reflexion regelmaBige Reflexion an € 
rauhen Oberflache eintritt. Bedingung ist, daB der Gangunterschied zweie 
einer Erhéhung und einer Vertiefung der rauhen Oberflache reflektierten Stra 
vom Betrag A = 2h.cosi, wo h der in Richtung der allgemeinen Flac 
normale gemessene Abstand zwischen der Erhéhung und Vertiefung ist, 
reichend klein wird, und zwar nach Rayleigh A = 1/,%. Dieser Winkel ¢ k 
als Ma8 der Rauhigkeit einer Flache gewahlt werden; besser noch ist hie 
die Groke = = ae wo k = 1/, zu setzen ist; dieses MaB ist unabhangig” 
der Wellenlange des Lichtes. Fitir die experimentelle Bestimmung des Wink 
bedient Verf. sich eines Mikroskops mit zwischen Objektiv und Okular eingeba 

Drehtisch. Die Verfolgung der Rauhigkeit optischer Glaser wiihrend des Sch 
prozesses nach dieser Methode ergibt zuerst eine schnelle, dann eine langsaz 
Abnahme der Unebenheiten bis zu einem Grenzwert, welcher von der Beschat 
heit des Schleifmittels abhéngt. Fu 


quellen fiir die Messung von Brechungsverhaltnissen. ZS. f. te 
Phys. 7, 304—310, 1926, Nr. 6. Von Abbe sind als MeBlinien zur Kennzeichr 
des Dispersionsverlaufs optischer Glaser die folgenden, noch heute gebraiuchli 
Spektrallinien eingefiihrt: 

K He Na Hg Hy, p 

A’ C D fF ee ; 

7679 6563 5893. 4861 4340 A.-R. 
Die Verwendung eines solchen MeBliniensystems ist jedoch wenig vorteill 
da ein brauchbares MeBliniensystem folgende Bedingungen erfiillen muB: 1. _ 
fache Struktur; zum mindesten miissen die Komponenten einer Linie so 
liegen, da selbst bei extrem hohen Dispersionen die Differenz der Brechu 
verhaltnisse innerhalb der erreichbaren MeBgenauigkeit, heutzutage etwa 
Hinheit der sechsten Dezimale, bleibt; 2. gut verteilte Lage im Spektrum, 1 


F. Weidert. Die zweckmaBigste Wahl der Wellenlangen und Lic 
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léglichkeit in gleichen Intervallen der Brechungsverhiltnisse; 3. isolierte Lage, 
» da bei Substanzen geringster Dispersion und bei gréBerer Spaltbreite Reinheit 
es Spektrums verbiirgt werden kann; 4. leichte Identifikation; 5. ausreichende 
slligkeit, méglichst gleichmaige Helligkeitsverteilung; 6. einfache Erzeug- 
arkeit und Betriebssicherheit. Diese letzte Bedingung ist eine der wichtigsten. 
ichtquellen, welche alle Bedingungen in sich erfiillen, sind wohl kaum vorhanden. 
wuBerdem ist zu bedenken, dai die Einfiihrung eines ganz neuen Meflinien- 
stems nur durch internationale Vereinbarung méglich ware. Um den Forde- 
umgen an erhdhte MeBgenauigkeit gegeniiber dem alten Abbeschen System 
orlaufig Geniige zu leisten, schlagt Verf. vor, mit gewissen Linien der Quecksilber- 
iarzlampe zu arbeiten, und zwar geniigt den meisten der gestellten Bedingungen 
s System: 


Fa 6907,496 6234,310  5460,740 * 4916,036  4358,342  4046,563 A.-E. 


trotzdem den Anschlu8 an das eingebiirgerte Abbesche System aufrecht- 
lerhalten, kann unter Zuhilfenahme der Hartmannschen Dispersionsformel 
ine Interpolation der Brechungsverhiltnisse fiir letzteres vorgenommen werden, 
Is man nicht vorzieht, auf runde Wellenlangenzahlen zu interpolieren. Diese 
thode ist genauer als die direkte Messung mit den Abbeschen Linien, da bei 
r Interpolation nichts an Genauigkeit der gemessenen Werte verloren geht. 
on die Interpolation zu erleichtern, so daB dieselbe innerhalb weniger Minuten 
endet ist, sind vom Verf. Interpolationstafeln aufgestellt worden, aus denen 
erdies die Konstanten 4, und «a der Dispersionsformel entnommen werden 
Onnen. Selbst mit diesen Tafeln bleibt die erreichbare Genauigkeit von der 
roBe der MeSgenauigkeit. Fiieen. 


. J. Lang and Stanley Smith. Greater dispersion of the extreme ultra- 
folet. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 523—528, 1926, Nr. 5. [S.1871.]  Lamsezrrz. 


. 8. Bhatnagar, N. A. Yajnik, Mata Prasad und Bashir Ahmed. Die Beziehung 
wischen der chemischen Konstitution verschiedener organischer 
liissigkeiten und der optischen Durchlassigkeit damit getrankten 
@piers. ZS. f. phys. Chem. 122, 88—100, 1926, Nr. 1/2. [S.1885.]  Scuunz. 


. W. Heaps. The emissivity of bismuth in a magnetic field. Phys. 
ev. (2) 27, 764—768, 1926, Nr. 3. Fiir die Emission langwelliger Warmestrahlung # 
ines Metalles und dessen elektrische Leitfahigkeit ¢ sowie die zugehérigen Diffe- 
mtiale gilt nach der Maxwellschen Theorie die Relation O6H/H = 00/20. 
ur Prifung dieses Zusammenhangs an Wismut wurde die Temperatur einer 
wischen Magnetpolen befindlichen Wismutplatte auf 100°C erhéht und die Warme- 
ahlung mit Hilfe von Thermosaule und Galvanometer gemessen. Bei Erregung des 
agnets ware wegen der geanderten Leitfahigkeit des Wismuts eine Anderung der 
rahlung zu erwarten, ohne da jedoch eine solche bei den angewandten Feldern 
mn 4900 GauB festgestellt werden konnte, wihrend die Empfindlichkeit der An- 
ung noch zum Nachweis zehnmal schwacherer Effekte als der hier erwarteten 
isgereicht hatte. Abatzen der Wismutplatte bzw. deren Herstellung im Vakuum 
Vermeidung von Oberflachenverunreinigungen anderten das negative Resultat 
tht. Dies lat sich nicht dadurch erklaren, da® die emittierte ‘Strahlung eine 
-hohe Frequenz besaB, fiir die nach den Ergebnissen von Hagen und Rubens 
ne Giiltigkeit der genannten Relationen nicht mehr zu erwarten ist. Durch 
berschlagsrechnung wurde festgestellt, da ein gentigender Bruchteil der 
obachteten Strahlung hinreichend groBe Wellenlangen haben mufte. Es wird 
ner diskutiert, ob der Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichstromwiderstand 
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von Bi im Magnetfeld das negative Resultat erklaren kann. Es zeigt sich jedo 
daB die zu erwartende Stérung zu klein ist. Daher wird schlieBlich angenomm 
daB die Oberflichenschicht des Probekérpers nicht vom Magnetfeld beeinfl 
wird, da wegen der Oberflachenkrafte die dort vorhandenen Molekiile sich and 
verhalten werden als die im Kérper eingeschlossenen. Dor 


W. J. H. Moll. De verdeeling der stralingsintensiteit over de zom 
schijf. Physica 6, 99—112, 1926, Nr. 3. Verf. hat (zusammen mit van der B 
und Burger) die friiher von den beiden ersten Beobachtern und die von Abl 
benutzten Methoden zur Bestimmung der Verteilung der Strahlungsintensita 
in verschiedenen Spektralbezirken tiber die Sonnenscheibe verbessert. Erst 
machten die Forscher ihre Beobachtungen in groBer Héhe (auf dem Gornergi 
3100 m) und beseitigten dadurch die von der wechselnden Durchlassigkeit | 
Atmosphire verursachten Fehler. Zweitens verminderten sie (wenigstens fur 
Beobachtungen am Sonnenrand) die Geschwindigkeit des Sonnenbildes t 
dem Spalt des Monochromators bis auf ein Siebentel ihres normalen Betrag 
Sie schreiben namlich das Versagen der Abbotschen Methode, zumal am Rai 
der Sonnenscheibe, dem Umstand zu, da die Angaben der von diesem Forse 
benutzten Instrumente den schnellen Intensitatsiénderungen am Sonnenré 
nicht folgen konnten. Darum benutzte Verf. auch die von ihm konstruiert 
schnell anzeigenden Thermoelement - Galvanometerkombinationen. Die \ 
langsamung der Sonnenbildbewegung iiber den Spalt erzielten die Beobach 
nach vergeblichen Versuchen mit verzdgernden Coelostaten, durch die Anwendi 
einer gleichmaBigen Verschiebung der das Sonnenbild liefernden Linse. Als Mo 
chromator benutzte man ein Instrument nach eigenem Entwurf. Das Li 
vom Sonnenbilde durchléiuft einen Kollimator und ein Prismensystem und. di 
eine gleiche Kombination in umgekehrter Folge, welche etwas der ersten geg 
liber gedreht werden kann. Der Spalt des letzten Kollimators wird mittels 
Linsenkombination auf dem Spalte eines linearen Vakuumthermoelements 
gebildet unter Einschaltung eines Lichtfilters, welches zerstreutes Licht an 
Wellenlangen zuriickhalt. Die erhaltene Registrierkurve der Ausschlage — 
Galvanometers besteht aus einzelnen Punkten, weil, das registrierende Lie 
biischel nur intermittierend zugelassen wurde, um eine Zeitablesung zu erha 
Verf. gibt fiir zehn Wellenlangen die berechneten Kurven fiir die Verteilt 
iiber die Sonnenscheibe, welche er nur als vorlaufig betrachtet. Anstatt 95 
des Sonnenradius wie bei Abbot umfassen die Kurven 99 Proz. Die angegeber 
Intensitaten sind bis 3 Proz. gréBer als bei Abbot. rae 
. 
Paul Kunze. Auswertung von Aufnahmen mit der Lummerplat 
Ann. d. Phys. (4) 79, 528—532, 1926, Nr. 6. Zwei Wege gibt es zur Auswert 
der Aufnahmen mit einer Lummerplatte: Entweder man interpoliert rein empiri 
mit Hilfe der Dispersionsformel, oder man wertet rein rechnerisch aus, ur 
der Annahme, da die Aufnahmen gemaé& der Grundgleichung der Lumn 
platte unverzerrt wiedergegeben werden. Der Verf. zeigt nun, wie man auf ¢ 
zweiten Wege unter der Voraussetzung einer fehlerfreien Abbildung durch 
Kammerlinse, die bei guter Justierung stets erfiillt ist, nach Wahl eines geeigne 
Fixpunktes simtliche Ordnungen mit gleichem Gewicht zur Auswertung 
nutzen kann. FRERI 


J. J.Manley. The spectroscopic detection of minute quantities 
mercury. Proc. Phys. Soc. 88, 127—128, 1926, Nr.2. Der Verf. beschr 
eine Anordnung, um minimale Quecksilbermengen (< 0,0002 g) in einer Vakw 
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paratur spektroskopisch nachzuweisen. In die Vakuumleitung ist ein doppeltes 
Rohr eingefiigt, dessen U-férmige Schenkel in je ein GefaB mit Wasser, das 
AuBenelektrode fiir die Entladung eines kleinen Induktoriums dient, hinein- 
chen. Um die Empfindlichkeit des spektroskopischen Nachweises zu erhdhen, 
d die Entladung end-on betrachtet, indem das Licht der vertikalen Ent- 
ungsroéhre durch ein aufgeschmolzenes (!) Glasprisma auf den Spektrographen 
gebildet wird. FRERICHS. 


. F. Meggers and C. C. Kiess. Spectral structures for elements of the 
cond long period. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 417—447, 1926, Nr. 5. Die 
rif. geben einen Uberblick iiber die Struktur der Bogen- und ersten Funken- 
ektren der zweiten groBen Periode (Rb — Pd). Die Resultate der Arbeit, die 
e gréBere Zahl von neuen Multipletts enthalt, sind in den folgenden Tabellen 
ammengestellt. 


a) Bogenspektra. 


Reihe: I I | Ill | IV V VE Wall VIll I II lil 
es 
Jement . . . . . ||[Rb37|Sr38| Y 39 | Zr 40|\Cb 41|Mo42) ? 43 |Ru 44 Rh 45| Pd 46 Ag 47|Cd 48| In 49 
ystem und) { yi 1? jibes Li 1 
srundtermS © || 22 28 22 | 2 21 22 
Juantenzahlenr’) . 3 3¢ 3? | Bieiat 3 3 
3 4 4 (4) 4 (4) 
5 5 Bt (5) 
63 (6) (6) 
7! (7) 
KB) <-Peesefore | 
b) Erste Funkenspektra. 

Reihe: I Il ll | IV Veale Vib ite Vi0k Vill [ Il Il 
BSTACTIU sist S veo sis ve Rb 37| Sr 38 | Y 39 | Zr 40/Cb 41|Mo42| ? 43 |Ru 44/Rh 45) Pd 46/Ag 47/Cd 48) In 49 
ystem und) ? 1 (1) (1) (1)@) 2 
trundterm| © ~ 2 2 (2) (2) (2)@) 21 
Juantenzahlenr’) . | 30) (3) (3) (3) (3) 

| a 4) (4) 
58 (5) (5)@) 
6) (6)@)} 
/ ()@ 


ie Intervallregel ist bei den niedrigen Termen der leichten Elemente im all- 
smeinen streng erfiillt und-ehenso bei den héheren Termen mit den gréften 
Werten. Mit steigendem Atomgewicht nehmen die Abweichungen zu, und es 
eten sogar Intervallverhdltnisse auf, die der Erwartung ganzlich entgegen- 
ssetzt sind. Abweichungen von den normalen Landéschen g-Werten treten 
ters auf, besonders bei gréBerem Atomgewicht und hdheren Energieniveaus. 
ei den Funkenspektren gehéren die ,,raies ultimes“ ohne Ausnahme zu dem 
edrigsten Niveau der héchsten vorkommenden Multiplizitat. Bei den Bogen- 
vektren gehéren sie meistens ebenfalls zu dem niedrigsten Niveau; in einzelnen 
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seltenen Fallen, wo mehrere niedrige Terme annahernd gleicher GréBe vorkomm 

konnen sie auch einem hdheren Niveau entsprechen, sofern dieses gr6Bere Quant 
ry 

zahlen aufweist. FRERI 


N. K. Sur. On the Water-Spark Absorption Spectrum of fron. = 
Mag. (7) 1, 433—450, 1926, Nr.2. Eine Untersuchung des Eisenspektru 
zwischen 4000 und 2400 A.-E. nach der Methode des Unterwasserfunkens. — 
experimentelle Anordnung ist die tibliche: Wechselstrom, Transformator, Sell 
induktion und Kapazitat. Hervorzuheben ist, daB letztere nach Millikan | 
Glasplatten in einem Olbad mit zwischengefiigten Stanniolblattern besta 
die Funkenstrecke in einem einfachen Glasgefaf mit Quarzfenster angeord 
war und als Spektralapparat ein lichtstarkes Konkavgitter mittlerer GroBe 
nutzt wurde. Es wurde mit méglichst geringer Selbstinduktion gearbeitet; 

die bekannte Verwandlung des Absorptions- in das Emissionsspektrum 
steigender Selbstinduktion soll nach einer Sonderuntersuchung von Ki¢l 
an anderer Stelle berichtet werden. In Absorption wurden alle die Linien be 


achtet, die die drei héchsten Termgruppen: d', ft! und #? nach Laporte 
Anfangsniveau enthalten. AuSerdem wurden einige schwache Linien festgeste 
die unter Verletzung des Auswahlprinzips Ubergangen: k —> k + 2 entsprech 
SchlieBlich wird in Analogie zum Chromspektrum noch ein hoéherer s-Te 
~ 80000, als Grundterm wahrscheinlich gemacht, dessen Kombinationen jedi 
auBerhalb des angegebenen Wellenlangenbereichs fallen. PRERT 


' A. Filippov. Bemerkung zu der Intensitatsregel von Burger v 
Dorgelo. ZS. f. Phys. 36, 477—480, 1926, Nr. 6. Nach der Summenregel > 
Burger-Dorgelo ist das Intensitiétsverhaltnis sémtlicher Dubletts (sp) 
Alkalien gleich 2:1. Da die diesbeziiglichen Messungen von Dorgelo an é 
blauen Casiumdublett 4555 bis 4593 A.-E. das erwartete Verhaltnis 2: 1 erga 
und damit im Widerspruch mit Messungen von Roschdestwensky (Dispersic 
methode) und Fichtbauer (Absorptionsmethode) stehen, hat der Verf. Mess 
an Bunsenflamme, Acetylen-Sauerstoffgeblise und Bogen bei geringen Cis 
dampfkonzentrationen mit einer ahnlichen photographisch-photometris 
Anordnung wie Dorgelo gemacht. Die erhaltenen Werte betragen: 3,8: 1 
die Bunsenflamme, 3,2: 1 bis 3,5: 1 fiir die Knallgasflamme und 3,2: 1 bis 1 
fiir den Bogen. Diese Messungen sind in guter Ubereinstimmung mit den 
gebnissen von Roschdestwensky, der fiir die Cs-Dubletts 1s — 2 p, ls — 
ls—4p, 1s— 5p Intensititsverhaltnisse: 2:1, 4:1, 7:1, 9:1 beoba 
hatte. Das Intensitétsverhaltnis der Casiumdubletts scheint also, im Widerspr 
mit der Summenregel, von der Hauptquantenzahl abzuhangen. FReri 


G. Hansen, Die Feinstruktur der Balmerlinien. Ann. d. Phys. 4) 
558— 600, 1925, Nr. 22. Mit Riicksicht auf das auBerordentliche Interesse, 
das Problem der Feinstruktur der Wasserstofflinien fiir die gegenwartige Phy 
bietet, hat der Verf. neue Messungen an den ersten fiinf Wasserstofflinien ¢ 
geftihrt. Nach einer ausfithrlichen Diskussion der alteren Messungen wird 
experimentelle Anordnung eingehend beschrieben. Als Lichtquelle diente + 
weite Entladungsréhre, die zum Teil in fliissige Luft eingetaucht und mit Gle 
strom, 5000 Volt, 0,1 Amp., betrieben wurde. Das Viellinienspektrum wt 
dabei durch Zusatz von 10 bis 20 Proz. Sauerstoff unterdriickt, der nach Wo 
Me Lennan und Shrum durch Bildung einer Eisschicht die katalytische Wirk 
der Glaswand auf die Rekombination der H-Atome verhindert. Zur Mess 
wurden drei verschiedene Lummer-Gehrcke-Platten der Firma Zeiss, Jena, © 


Ay 
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wandt, die bei einer Dicke von etwa 5mm Langen zwischen 17 und 26 em besafen. 
Die Brauchbarkeit der Platten wurde durch Messungen an der Breite der Cd- 
inien 6439 und 5086 A.-E. und der Feinstruktur der griinen Quecksilberlinie 
gepruft. Die Anordnung selbst war in einem Thermostaten im Keller aufgebaut, 
ur Vorzerlegung diente ein Monochromator mit zwei Abbeschen Prismen. 
Die Aufnahmen wurden mit einem neuerbauten photoelektrischen Registrier- 
shotometer ausgemessen und die Intensitat aus der Schwaérzung mit Hilfe von 
mtensitétsmarken bestimmt; letztere waren mit Zylinderlinse und Stufenblende 
lergestellt. Zur Auswertung wurden die Schwarzungskurven entzerrt, indem die 
Abnahme der Intensitaét der Interferenzstreifen mit der Winkeldispersion beriick- 
sichtigt wurde. Es wurde der ganze Schwarzungsverlauf der einzelnen Linien 
ausgemessen und das Intensitaétsmaximum durch Mittelbildung aus Paaren von 
Punkten gleicher Ordinafe bestimmt. Eingehend werden die Fehlerquellen dis- 
kutiert, die durch die Lichtquelle, die Lummerplatte und die photographische 
Ww fiedergabe bedingt sind. Unter Zugrundelegung einer Intensitatsverteilung 
J = e-* der einzelnen Komponenten wurde der ,,Schrumpfungseffekt‘‘ in 
Bihangickeit von der Sattelhéhe zwischen den Komponenten berechnet. Die 
entsprechende Korrektur betrug maximal 2,7 Proz. des Abstandes. Fehler infolge 
Selbstumkehr oder Uberlagerung fremder Linien waren bei der gleichmaBigen 
Entladung und der fast verschwindenden -Intensitaét des Viellinienspektrums 
nicht zu erwarten. Die GréBe der verwandten Lummerplatten (Lange bis 26 cm) 
ist infolge der grofen Zahl der interferierenden Teilstrahlen (29) giinstig, um 
die Fehler zu vermeiden, die nach van Cittert durch die Unscharfe der Inter- 
ferenzen hervorgerufen werden. Fehler infolge Konzentrationsgefalles des Ent- 
wicklers, die sich bei den einzelnen, verschieden getrennten Ordnungen ebenfalls 
verschieden bemerkbar machen mtiBten, wurden nicht beobachtet, ebenso wurde 
Jer Spalt des Registrierphotometers so eng genommen, da’ die Schwarzungs- 
curve unverzerrt wiedergegeben wurde. Bei der Linie Hz wurde eine starke 
Unsymmetrie beobachtet, derart, daB die kurzwellige Komponente flacher nach 
angen Wellen abfallt. Die Intensitatsverteilung innerhalb der Linie selbst andert 
sich betrachtlich mit Gasdruck und Stromstirke der Entladung. Da die Un- 
symmetrie der Linie Hz auf einen komplexen Bau hindeutet, haben die Abstande 
ler Komponenten (0,316 bis 0,328) selbst nur bedingten Wert. Der Hinfluf 
les elektrischen Feldes wurde nach Kramers abgeschatzt, es zeigte sich, daB 
lie wirksame Feldstarke kleiner als 100 Volt/em war. Das konstante Feld macht 
ich nach den’ Rechnungen bei H, noch nicht bemerkbar, andererseits ist aus 
len einzelnen Aufnahmen noch nicht zu ersehen, wie weit die wechselnden inter- 
molekularen Felder an den Abweichungen von der zu erwartenden Intensitats- 
rerteilung beteiligt sind. Es wurden daher noch Aufnahmereihen bei wechselnden 
{ntladungsbedingungen gemacht, um die intermolekularen Felder in méglichst 
veiten Grenzen zu variieren, die Abweichungen bleiben jedoch innerhalb der 
fehlergrenze. Auber den vielen erwahnten Hinzelheiten ist als wesentliches 
irgebnis der Untersuchung festzustellen, da neben den Komponenten 6 und a’, 
lie nach der Theorie im feldfreien Zustand allein mit merklicher Intensitat aut- 
reten sollten, die zwei weiteren Komponenten c¢ und b’ durch die Unsymmetrie 
ind. die Abhangigkeit der Intensitatsverteilung von den Entladungsbedingungen 
iachgewiesen worden sind. F'RERICHS. 


> H. van Cittert. Zur Messung der Feinstruktur der Wasserstoff- 
inien mit der Lummer-Gehrcke-Platte. Antwort zu den Bemerkungen 
es Herrn Gehreke. Ann. d. Phys. (4) 79, 94—96, 1926, Nr. 1. Eine Entgegnung 
uf die Bemerkungen von Gehreke zu einer friitheren Publikation des Verf., 
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in der dieser auf eine Reihe von Fehlerquellen hingewiesen hatte, die sel 
Meinung nach bei den Feinstrukturmessungen von Gehrceke und Lau ni 
beriicksichtigt worden waren (vgl. diese Ber. S. 482). 1. Was die Vor- und Ne 
teile des Stufengitters bzw. der Lummerplatte anbelangt, so fallt zwar bei 
Lummerplatte eine Spaltkorrektion weg, andererseits jedoch sind die Ha 
korrektionen beim Stufengitter exakt bekannt, wahrend sie bei der Lumn 
platte von Abstand, Breite und Zahl der Komponenten abhangen. 2. Die 
merkung des Verf., da die berechnete Intensititsverteilung eine Verbreiter 
bedingt, hat inzwischen ihre Bestétigung in einer Publikation von Gehr« 
und Lau gefunden (vgl. diese Ber. 4, 49, 1923). 3. Da in der betreffenden Ar 
von Gehreke und Lau nichts tiber die Entzerrung der Aufnahmen ausges 
war, hat der Verf. die entsprechenden Korrektionen berechnet, in der Annah 
da®B die publizierten Aufnahmen den Messungen zu vergleichen sind.  F RERi 
L. Janicki und E. Lau. Zur Feinstrukturfrage. ZS. f. Phys. 35, 1—6, If 
Nr. 1. Nachdem in letzter Zeit die MeSmethoden mit planparallelen Plat 
und Stufengittern vielfach diskutiert worden sind, haben die Verff. die a 
Aufnahmen von Gehreke und Lau unter-Beriicksichtigung neuer Gesichtspuf 
nochmals ausgewertet. Die Platten wurden mit einem Mikrophotometer ¢ 
gemessen, Dicke und Brechungsexponent der damals benutzten Lumme 
erneut sorgfaltig bestimmt. Die Aufspaltung betrigt fir H.: dv = 0,307 
guter Ubereinstimmung mit den Resultaten von Shrum-Janicki (0,302) 3 
Hansen (0,309). Dieser Wert ist in bester Ubereinstimmung mit der urspri 
lichen Theorie von Sommerfeld, die dieser zugunsten des Auswahlprin: 
von Rubinowicz-Kramers aufgegeben hatte. Als ein weiteres Argurm 
fiir die urspriingliche Theorie fiihren die Verff. die Beobachtungen von Gehr 
und Leo an der He*-Linie 4686 an, die die Komponente 4686,307, die fiir 
Verlassen dieser Theorie besonders ausschlaggebend gewesen war, als Banden 
des Goldstein-Curtischen He-Bandenspektrums identifiziert haben. 
Verff. werten ebenso die Aufnahmen der Linien B und Hy, erneut aus, die t 
einstimmung mit den Messungen der angegebenen Autoren ist hier jedoch 
so gut, wobei die Frage offen bleibt, ob die Abweichungen reell oder durch p 
graphische Effekte bedingt sind. FRERI 


Giorgio Abetti. Sulla struttura della riga Ha nella cromosfera so 
Lincei Rend. (6) 3, 594—599, 1926, Nr. 10. Abetti hat am rare: 
Sternwarte von Arcetri eine Untersuchung der Wasserstofflinie Ha im Spe 

der Chromosphare ausgefiihrt, deren Ergebnisse eine schwache Verschiek 
der mittleren, dunklen (selbstumgekehrten) Komponente (Ha;) in bezug 
die helle chromospharische Linie (Hag) vermuten lassen. Das von dem Obj 
des Turmteleskops entworfene Sonnenbild hatte einen Durchmesser von 

17cm, der Spektralapparat, von 4m Brennweite (Spektroheliograph, di 
zweiter Spalt bis auf 6mm geéffnet war), gab, je nach dem benutzten Beugu 
gitter, in der ersten Ordnung eine Dispersion von 1mm = 3,95A 1 
Imm = 2,96 A. Es wurde eine Reihe von Aufnahmen der Linie Ha am Re 
der Sonne in verschiedenen Positionswinkeln gemacht, wobei der Spalt iu 
tangential zum Sonnenrand eingestellt wurde. Es zeigte sich, da® die zu be 
Seiten der dunklen, selbstumgekehrten Linie Ha, erscheinenden Teile der = 
Linie Ha, weder der Intensitat, noch der Breite nach symmetrisch sind. — 
Ausmessung der Platten geschah mit Hilfe eines Spektrokomparators d 
Finstellung der éuBeren und inneren Rander der hellen Komponente, wod 
nicht nur die gegenseitige Verschiebung, sondern auch die Breiten der Li 
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alten wurden. Jn einer Tabelle werden die Resultate dieser Messungen fiir 
t Punkte des Sonnenrandes (in Winkelabsténden von 45°) zusammengestellt. 
Verschiebung der Linie Ha, gegen die Linie Ha, betragt im Mittel etwa 
,020 A, und es scheint eine schwache Zunahme dieses Wertes an den Polen 
Sonne angedeutet zu sein. Aus einigen Messungen der Verschiebung der 
omospharischen Linien Ha, und Ha, am Rande der Sonne in bezug auf die 
orptionslinie Ha im Mittelpunkt der Sonnenscheibe glaubt Verf. den SchluB 
en zu kénnen, da8 es in Wirklichkeit die Linie H a, ist, welche am Sonnenrand 
ihrer normalen Lage verschoben erscheint. — Da die beobachteten Ver- 
iebungen nicht, wie im Falle der von St. John bei der Linie K des Calciums 
der Sonnenscheibe festgestellten Dissymmetrie, durch auf- und niedersteigende 
omungen von Gasmassen verschiedener Temperatur erklart werden kénnen, 
abt Verf. in der anomalen Dispersion oder der Feinstruktur der Ha-Linie die 
zigen in Betracht kommenden Erklérungsméglichkeiten fiir das beobachtete 
anomen erblicken zu miissen. Namentlich letztere Erklarung erscheint ihm 
Hinblick auf die Untersuchungen von Merton [Proc. Roy. Soc. London (A) 
, 307, 1920] als besonders wahrscheinlich. Zum Schlu8 wird noch ein Vergleich 
ischen den Intensitaéten und Breiten der Linien Ha, und Ha, einerseits und 
no an denselben Tagen am Aequatoreal de Amici ausgefiihrten Bestimmungen 
e Hohe der Chromosphare (in Bogensekunden) veranstaltet, der auf eine gewisse 
relation hinzuweisen scheint.. Da eine Abhangigkeit der Breiten und Inten- 
aten der Linien Ha, und Ha; von der Dichte und der Temperatur der fiir ihre 
itstehung verantwortlichen Gase theoretisch durchaus zu erwarten ware, 
1eint hiermit eine brauchbare Methode ftir die Untersuchung der veranderlichen 
stande in der Sonnenchromosphare mit Hilfe des Turmteleskops gewonnen 
sein. Verf. ist gegenwartig damit beschaftigt, diese Methode zu verfeinern 
d auf die Linien Hf, H und K auszudehnen. H. vy. D. PAHLEN. 


Ehrenberg und H. Mark. Uber die natiirliche Breite der Réntgen- 
lien. Naturwissensch. 14, 322—323, 1926, Nr. 15. Im allgemeinen beobachtet 
in bei den Réntgenspektrallinien eine Verbreiterung mit zunehmender Ordnungs- 
al der Reflexion, also mit zunehmendem Glanzwinkel. Nimmt man an, daB 
ie Réntgenlinie in Wahrheit streng monochromatisch ist, so mtiBte nach Ewald 
e Halbwertsbreite (das ist Abstand zweier Punkte, in welchen die Intensitat 
ich der halben Scheitelintensitaét ist) durch den Ausdruck 

e2 wt (fry) 

a 
sin 2d 

stimmt sein, also mit zunehmendem Ablenkungswinkel kleiner werden. Um 
se Frage naher zu untersuchen, vergleichen die Verff. die Breite der an Diamant 
ter verschiedenen Winkeln an den Flachen (111), (333) und (555) reflektierten 
yKa-Linie und finden fiir 7 = 10° eine Breite von 11 Sek., bei 7 = 31° eine 
che von 26,5 Sek. und bei + = 60° eine solche von 78 Sek., also eine erhebliche 
rbreiterung. Dieser Befund 148t sich deuten durch die Annahme, daS der 
)K a-Linie eine gewisse natiirliche Breite zukommt, welche die Verff. auf Grund 
er Messungen zu 4A = 0,15 X-E. berechnen, ein Wert, der viel kleiner ist 
der nach der klassischen Theorie auf Grund der Vorstellung von der Strahlungs- 
mpfung berechnete. BEHNKEN. 


4S 
he 


Coster und F. P. Mulder. Uber die Réntgenniveaus der Elemente Cu (29) 
§ La (57). ZS. f. Phys. 38, 264—279, 1926, Nr. 4/5. Die Verff. haben eine 
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Reihe von L-Absorptionskanten, die in der nachstehenden Tabelle zusamm 
gestellt sind, im Vakuumspektrographen bestimmt: 


Wellenlangen in X-Einheiten (10—™ cm). 


Element | Ty Lat Lin 
37 Rb : | 5985,4 - 6841,3 
Sel oa fia ie Lith gee . |} > 65713 | ..6162,1- |» .6362,0 
39 Y . | * 5221,6 5737.3 | 5044,4 ; 
GO hie: Tal ae | 48574 | 5365.9 5561,0 : 
41 Nb, ge Shea Pata ai 5212.1 : 
42 Mo”. 22° 229 SP agg ar aooee : 
44 Bie: Bee a ae eT — 4164.8 4357,7 
ADH ey tekiet wae Ss 36208 |. - 39815... |. 41184 : 
ATA fe lettoasies Neale 3244.8 | 35062 | 36930 ‘ 
A2Od Se teen cme oe 3070,9 | 3321,8 3495.3 : 
AuBerdem wurden einige L-Emissionslinien neu gemessen. Diese zeigt die folg 
Tabelle: 4 


L-Emissionslinien, Wellenlangen in X-Einheiten. 


Element | l v) By Bat MBs | Be | vs 4 
| | 
ST Rte Tae nh — | 67685 | 68000 | 69672). — 
So AR aoe oe ae = — | 6357,4 | 6391,0 | 6567.3) — 
39Y ....| .— | 70302 | 6203,1 | 59733 | 60069 | 60849 | — | 
Ae ek ss al a ane pa — | 5617,8 | 5650.9 | 56919| — 
BAN Ducati mite tree bei — | 52964 | 5329.9 | 53464] — 
BoM seek Le Bee ve — | 50040 | 5040.3; — | 4830,6 
44Ru.... || 54864) — ee te Sigieg Pareat a 
45 Bibotat: waly locos ane — | 4244.7 | 42802 | 43328 | — 
TNO eee — — = oe ee 3798,6 es 
ASG alee, eek ca Meas on Sol 3808,6 pees 
DO Sie o5 <ul oe — — — = = es 
Be ce ck. eaten ana ne es Au nk 3 


Auf Grund dieser Messungen stellen die Verff. neue Tabellen der M 35 
O-Niveaus auf, welche, in Form der Moseleykurven dargestellt, die glei 
typischen Erscheinungen zeigen, wie sie schon friiher von Bohr und Go: 
angegeben und zum Studium des Atombaues verwertet worden waren. Br 


Meghnad Saha. The Phase Rule and its Application to Probl 
of Luminescence and Ionisation of Gases. Quarterly Journ. Ind. re) 
Soc. 2, 49—60, 1925, Nr. 1. Verf. gibt einen kurzen Uberblick iiber seine The 
der Anwendung der Gibbsschen Phasenregel zur Berechnung des — 
gewichtes bei einfacher und mehrfacher Ionisation und diskutiert den th 
der Strahlung auf dieses Gleichgewicht, sowie die fiir das Auftreten von 1 
stabilen Zustaénden erforderlichen thermodynamischen Bedingungen. 4 
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»M. Nelson. Photographic spectra of tribo-luminescence. Journ. 
pt. Soc. Amer. 12, 207— 215, 1926, Nr. 3. Die Tribolumineszenz von Sphalerit 
amksulfiderz), Chlorophan (FluBspat) und kiinstlichem Zinksulfid wird spektro- 
aphisch beobachtet. Die Anregung der Tribolumineszenz wurde durch Car- 
rund-, Schmirgel-, Draht- oder Alundumbiirsten bewirkt, welche iiber den 
ersuchskorper strichen, der auf dem Wellenstumpf eines Elektromotors befestigt 
r. An Sphalerit und Chlorophan wurde der Einflu8 des Biirstenmaterials 
die Leuchterscheinung verfolgt; es andert lediglich Intensitéat und Breite 
er emittierten Bande. Ein Vergleich der Phosphoreszenz von kiinstlichem Zink- 
ut idpulver mit der Tribolumineszenz von Sphalerit zeigt, daB das Spektrum 
es letzteren mehr nach Rot zu liegt und sich iiber einen kleineren Bereich er- 
reckt, als das Phosphoreszenzspektrum des kiinstlichen Pulvers. Tribolumi- 
zenz und Phosphoreszenz des kiinstlichen Zinksulfids zeigen keinen Unter- 


* 


ied. Alle beobachteten Banden waren kontinuierlich. Donat. 


ucien Mallet. Luminescence de l’eau et des substances organiques 
DuMises au rayonnement y. C. R. 183, 274-275, 1926, Nr. 4. 30mg Ra 
1 2mm dicker Pt-Kapsel, eingesenkt in ein mit Wasser gefiilltes Holzgefap, 
fern (dunkel adaptiertes Auge!) eine Lumineszenz des Wassers; die Helligkeit 
achst mit Zunahme der iiber dem Ra befindlichen Wasserschicht, um bei etwa 
bis 10 cm ihr Maximum zu erreichen. Die Erscheinung kann auch photographiert 
erden (17 Stunden Exposition); durch teilweises Abdecken mit schwarzem 

jer kann die Wirkung der y-Strahlen allein erhalten werden; sie ist etwa 
schsmal geringer als die des Lumineszenzlichtes. Aus der Wirkung absorbierender 
Sone (Glas, Quarz, Steinsalz) kann die ungefahre Wellenlinge des Lumi- 


| loroform, Schwefelkohlenstoff, Ole usw. zeigen Fluoreszenz, deren photo- 
faphische Wirkung aber, etwa wie die von His, geringer ist als die von Wasser. 
K. W. F. Konirauscu. 


‘Stuart Foster. The Stark effect for Hf and He / 4686. Astrophys. Journ. 


fektes von Hf in einer Lo-Surdoréhre in verschiedenen Feldern bis 47 kV/cm. 
| einigen wenigen Aufnahmen findet er schwach die schon von Stark gefundene 
Komponente 4 = + 4, die nach der Theorie von Epstein-Kramers nicht 
utreten sollte (auch nicht nach der neuen Quantenmechanik Schrédingers; 
erkung des Ref.). Verf. deutet diese Komponente dadurch, daS infolge 
nartiger Entladungsbedingungen das wirksame elektrische Feld nicht fur 
Atome gleiche Richtung hat und da diese Komponente in Wahrheit eine 
omponente ist; sowohl Beobachtung als Theorie gibt eine sehr intensive 
Komponente mit 4 = + 4. Fiir die He-Linie 4686 findet Verf. mindestens 
ei deutlich getrennte Starkeffektkomponenten in einem Felde von 46 kV/cm; 
x Abstand voneinander ist 0,39 und 0,37 A gegeniiber einem theoretischen 
bstand von 0,33 A. LADENBURG. 


asazo Kiuti. Further Studies on the Stark-Effect in Hydrogen. 
ap. Journ. Phys. 4, 13—38, 1925, Nr.1. In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
ap. Journ. Phys. 1, 29, 1922).gibt Verf. in vorliegender Abhandlung eine aus- 
ihrliche Untersuchung des Starkeffektes an Wasserstoff nach der Lo-Surdo- 
ethode in Feldern bis gegen 300000 Volt/em. An Ha und Hf bestatigt er im 


oT 
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wesentlichen Starks Ergebnisse, findet jedoch an Hf die von Stark beobacht 
theoretisch verbotene p-Komponente A = + 4 nicht (vgl. das vorstehe 
Referat von Foster). An Hy wird der dem Quadrat der Feldstarke F' proportion 
von Sommerfeld aus Epsteins Formel abgeleitete Effekt zweiter Ordn 
in Feldern zwischen 140 und 290 kV/cm genau untersucht. Nicht nur die Miti 
sondern auch die seitlichen p- und s-Komponenten zeigen die theoretisch 
erwartende Rotverschiebung, proportional F?, absolut genommen etwas klet 
als Epsteins Formel ergibt (z. B. fiir die Mittelkomponente bei 140000 Volt 
Ai = 0,6 A, gegeniiber dem theoretischen Wert 0,5. Dagegen gibt die n 
Quantenmechanik nach J. Waller, ZS. f. Phys. 38, 641, 1926, in der Tat « 
etwas gréBere, den Versuchen besser entsprechende Verschiebung. Der R 
Am Viellinienspektrum findet Verf. eine zum Teil betrachtliche Beeinfluss 
durch das elektrische Feld. Die drei Paare 5055,25 und 4763,96, 5030.37 ~ 
4740,98, 4253,30 und 4233,60 geben besonders groBe, einander ahnliche Effel 
Auf der violetten Seite aller sechs Linien tritt je eine neue Komponente 
die bei 160kV/em um 5A verschoben ist, die Linien selbst werden nach 
verschoben und die langerwellige der drei Paare zugleich aufgespalten. Die Effe 
wachsen rascher als proportional der ersten Potenz der Feldstirke. Von 
roten Tripletts der Fulcherbanden wird die Linie 6018,29 besonders stark be 
fluBt; bei 143 kV/cm treten eine p-Komponente im Abstand von 6,9 A und 
s-Komponenten (+ 6,9, + 1,2 und + 0,6) auf, doch zeigen auch viele an 
Linien Verschiebungen (meist nach Rot) und zum Teil Aufspaltmengen; oot 
gilt von den Linien der gréBeren Bande und von vielen anderen Linien des 

linienspektrums. LADENB 


T. Takamine und Sven Werner. Intensitatsmessungen im Starkeff 
Naturwissensch. 14, 47—48, 1926, Nr. 3. Verff. geben exakte Intensitatsmess 
der in elektrischen Feldern auftretenden neuen Serienlinien, die zuerst von 

und Stark im Lithium- und Heliumspektrum beobachtet wurden. Unte 
wurden die » — p- und P — P-Kombinationen des He in einem Lo-Surd 
dessen Molybdinkathode im Gegensatz zur gewéhnlichen Anordnung p 
dem Spektrographenspalt gestellt wurde, um konstante Feldstarke paralle 
ganzen Spektrallinie zu bekommen. Die Intensitit der p-Komponente 
Linien 4911 (2 P — 4 P) und 4519 (2 p — 4 p) wachst (zwischen 9 und 13,5 kV, 
proportional dem Quadrat der Feldstirke, so wie es theoretisch zu erwarten is 
Ferner sollte nach der neueren Entwicklung der Theorie (Kramers-Heisen 
Pauli) die Intensitét einer neuen Linie durch die Differenz des beeinflt 
Terms und des nachstliegenden Wasserstoffterms bedingt sein; je gréRer ¢ 
Differenz, um so kleiner sollte die Intensitét der von diesem Term herrii 
neuen Linie sein. Auch diese Erwartung wird einigermafen -quantitativ an 
Intensitétsverhaltnissen der Linien 2 P— 4P (4911) und 2P—4D ( 

bzw. 2p — 4 p (4519) bzw. 2 p — 4d (4472) bei 13200 Volt bestatigt. — Schliel 
wird der Anstieg der Intensitét der neuen Serienlinien relativ zu den gewohnk 
Serienlinien mit wachsender Gliednummer, der schon qualitativ in fri 

Untersuchungen gefunden wurde, quantitativ verfolgt. LADENB 


Fr. Hluéka. Die periodischen Effekte diinner Schichten vom Sta 
punkt des Grenzproblems der elektromagnetischen Theorie. — 
f. Phys. 38, 589—599, 1926, Nr. 8. In der Arbeit wird gezeigt, da®B die periodis 
Erscheinungen an dem optischen, lichtelektrischen und photochemischen 


halten sehr dimner absorbierender, nichtmetallischer Schichten lediglich 
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ge der Erfiillung der Grenzbedingungen der elektromagnetischen Theorie 
Lichtes verstanden werden kénnen. Durch Einfiihrung gewisser Zusatz- 
2ahmen wird eine Anpassung auch an die Schwankungsamplituden erzielt. 
SCHEEL. 
neis G. Slack. The duration of radiation excited in hydrogen 
10,2 volt electron impacts. Phys. Rev. (2) 28, 1—12, 1926, Nr.1. Das 
rsuchsgefaB besafi zwei Elektrodenpaare, einen Gliihdraht mit Gitter und 
e photoelektrische Platte mit Gitter. An beide Paare wird eine hochfrequente 
chselspannung von 10® bis 10’ Perioden in der Sekunde angelegt, wobei durch 
ktronenstoB das erste Glied der Lymanserie erregt wird. Wenn nun zwischen 
Anregung des Wasserstoffs und der Auslésung der Photoelektronen eine 
rkliche Zeit vergeht, so ist bereits eine andere Phase des Wechselstromes wirk- 
m, d. h. der Photoeffekt wird nicht in Erscheinung treten. Aus der Abhangigkeit 
8 BP otostromes von der Frequenz erhalt man auch die Form der Abklingungs- 
rve. Hs ergibt sich ein exponentieller Abfall und eine mittlere Lebensdauer 
s Zustandes von 1,2.10—* Sek., wahrend man nach der klassischen Theorie 
hr viel kleinere Werte erwarten wiirde. Dabei ist vorausgesetzt, daB die Aus- 
sung der Photoelektronen selbst keine merkliche Zeit in Anspruch nimmt. 
HLSASSER. 


Bernauer. Die Bedeutung innerer Reflexe fiir die mikroskopische 
ntersuchung durchsichtiger Kérper. Centralbl. f. Min. (A) 1926, S. 97 
106, Nr. 4. Es wird der Einflu8 der Drehung der Polarisationsebene bei der 
ytalreflexion in isotropen Kérpern besprochen und gezeigt, wie durch diesen 
rgang ziemlich mannigfaltige Farbténe erzeugt und dadurch Doppelbrechung 
m verschiedener Ordnung vorgetéuscht werden kann. In doppelbrechenden 
Srpern werden die Interferenzfarben unter Umstanden stark verandert. Frieen. 


rl Heinrich, Spektralphotometrische Untersuchungen der sicht- 
ren Strahlung des negativen Glimmlichtes in Neon und Helium. 
un. d. Phys. (4) 80, 349—366, 1926, Nr. 12. [S. 1909.] SEELIGER. 


sport of the committee on color terminology questionnaire. 
urn. Opt. Soc. Amer. 18, 43—57, 1926, Nr.1. Ein zur Klarung der Farben- 
menklatur eingesetztes Komitee hat in Amerika Fragebogen an Personen 
s den Kreisen des Unterrichts, der Industrie und der Wissenschaft versendet 
id gibt in vorliegendem Aufsatz statistisch geordnet die etwa 500 eingelaufenen 
utworten iiber die geeignetste Wahl der Synonyma fiir die Begriffe Licht, farbige 
d farblose Tone, sowie ihren Sammelnamen, ferner Helligkeit, Sattigung und 
rbton. Das auf die fremde Sprache beztigliche Ergebnis ist fiir den deutschen 
ser nicht von Interesse. Wertvoll aber erscheint der zugrunde liegende Ge- 
pee und die Art der Durchfiihrung. K. W. F. Konnrauscn. 


a Holladay. The fundamentals of glare and visibility. Journ. Opt. 
ce. Amer. 12, 271—319, 1926, Nr. 4. Die Arbeit gibt einen Bericht tiber eine 
5Be Anzahl von Versuchen, die zum Zwecke angestellt wurden, den Hinflu®B 
ler blendenden Lichtquelle auf die Sichtbarkeit kleiner Priifobjekte festzustellen. 
mschiedene Formen von Priifobjekten wurden verwendet, die aber samtlich 
zu dienten, die kleinstmégliche Helligkeitsdifferenz, die unter den zu unter- 
ehenden Verhaltnissen noch wahrgenommen werden konnte, zu messen. Die 
npfindlichkeit des Auges fiir Helligkeitsdifferenzen nimmt mit wachsender 
lligkeit zu und erreicht ein Maximum bei einer Helligkeit von etwa 10 bis 
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25 Millilambert (1 Millilambert, ml, ist die Helligkeit emer von 10 Lux beleuchte 
vollstandig reflektierenden und zerstreuenden Flache). Versuche, bei denen | 
fremde, blendende Lichtquelle neben dem Priifobjekt angebracht wurde, zeig 
daB die kleinste noch wahrnehmbare Helligkeitsdifferenz zwischen Priifob 
und Hintergrund proportional zu der von der blendenden Lichtquelle am ( 
des Auges erzeugten Helligkeit und umgekehrt proportional zum Quadrat 
Winkels zwischen Lichtquelle und Priifobjekt ist. Sie ist ferner praktisch 
abhangig von der Helligkeit, GréBe, Art. Abstand usw. der blendenden Li 
quelle. Die Wirkung einer solchen auf das Auge bleibt noch bestehen, wenn 
Bild auf den blinden Fleck fallt. Verf. schlieBt aus semen Versuchen, daB 
Blendung hauptsachlich durch eine Streuung (im Sinne Rayleighs) im Au; 
innern verursacht wird, ihre Wirkung ist in jeder Beziehung aquivalent der Wirk 
einer ,,Schleierhelligkeit’, d. h. einer gleichmaBigen, tiberlagerten Helligl 
Eine Reihe von Versuchen iiber die Anderung des Pupillendurchmessers 
direktem, intermittierendem oder blendendem Lichte und ihr Einflu8 auf 
Sehen werden beschrieben, ebenso Versuche iiber Irradiation, Nachbilder, st 
Blendlichter und plétzliche LichtstéBe. Wegen der zahlreichen Einzelhe 
muB auf das Original verwiesen werden. J. Horrsm 


; 


Loyd A. Jones and E. M. Lowry. Retinal sensibility to saturation di: 
rences. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 25—34, 1926, Nr. 1. Die Bestimmung 
Sattigung einer Farbe ist durch direkte Messungen nicht mdglich, da es 
um eine subjektive GréBe handelt, doch kann sie indirekt durch die Reinl 
d. h. durch das Verhaltnis einer Komponente zur Intensitét der Gesamtstralk 
dargestellt werden. Fiir die Beobachtungen wurden daher zwei Felder mit mel 
wechselnden Mengen monochromatischer Strahlung und Wei beleuchtet 
bei gleicher, durch Flickerphotometer eingestellter Intensitét miteinander 
glichen. Als Lichtquellen dienten Lampen mit einer Farbentemperatur von | 
5200°. Bei den Versuchen selbst werden beide Felder zunachst einfarbig beleue 
und dann stufenweise weiBes Licht bis zum Eintritt merkbarer Unterseh 
zugefiigt, wobei die Gesamthelligkeit in einem mittleren Bereich gehalten wu 
Die mit acht Wellenlingen ausgefiihrten Messungen haben ergeben, dai 
Empfindlichkeit fiir Reimheitsunterschiede am gré8ten bei vélliger Rein 
ist, dann abnimmt und einen weiteren Extremwert fiir die Reinheit Null e 
Eine Ausnahme hiervon bildet 490 my, bei dem das gréBere Maximum bei Reit 
Null liegt. Die Anzahl der relativen Sattigungsstufen ist fiir Rot und Blau gr 
die Stufen selbst sind kleiner als fiir den mittleren Teil des Spektrums, und 
so erhaltenen Werte fiir die verschiedenen Wellenlangen sind unmittelba 
gleichbar mit den von Troland gemessenen relativen Sattigungswerten 
reinen Spektralfarben. Die bisherigen Messungen beziehen sich nur auf ein / 
und kénnen daher noch nicht als allgemein giiltige Mittelwerte betrachtet we 

H. R. ScE 
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P. Dumanois et P. Laffitte. Influence de la pression sur la format 
de onde explosive. C. R. 188, 284—285, 1926, Nr. 4. Verff. haben d 
Registrierung der bei der schlieBlich in Detonation iibergehenden Verbrent 
eines Knallgasgemisches in einem Glasrohr fortschreitenden Lichterschei 
auf einem rotierenden Film nach den schon frither angewandten Methoder 
obiger Veréffentlichung mitgeteilte Aufnahmen erhalten, aus denen hervor; 
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3 die Lange des Anlaufweges, also der Flamme beim Verbrennungsvorgang 
n Anfangsdruck des Gemisches abhangig ist. Bei 1 Atm. betragt in dem Rohre 
n 22mm lichter Weite die Flammenlinge 70 cm, bei 3 Atm. 52 cm, bei 6 Atm. 
r noch 30cm. Man sieht auf den Aufnahmen, wie die von der Flamme her- 
ende Schwaérzung von etwa dreieckférmiger Gestalt, deren Begrenzungs- 
ien in ihrem gekriimmten Verlauf die gesteigerte Geschwindigkeit des Ver- 
nnungsvorgangs angeben, an der Spitze des Dreiecks in ein geradlinig ver- 
itendes schmales Band iibergeht, dessen Neigung der Geschwindigkeit der 
utretenden Detonation entspricht. Durch Aufschieben von je 25 cm voneinander 
tiernten Metallrmgen auf das Glasrohr erhalt die Aufnahme auf dem Film 
elmaBige feine Unterbrechungsstreifen, so da man die Langenverhaltnisse 
der Aufnahme ausmessen kann. Bowe. 


, 


Carlton Sutton. Shape of Waves from Large Explosions. Phil. Mag. 
) 2, 137—143, 1926, Nr. 7. Die Aufnahmen der von der 10000-kg-Sprengung 
La Courtine erzeugten Luftsto8welle in Paris durch Dufour, die mit Hilfe 
ver kreisf6rmigen Scheibe von 1 Fu8 Durchmesser geschahen, in deren Mitte 
1e kleme Spule befestigt war, welche sich in einem starken Magnetfeld bewegte, 
da die induzierte elektromotorische Kraft als MaB des Anstiegs und Abfalls 
s Druckes der Luft mit einem Einthovenschen Saitengalvanometer registriert 
rden konnte, zeigen, wie aus der Reproduktion in der vorliegenden Arbeit 
sichtlich ist, ene etwa 5 Sekunden merkliche periodische Druckschwankung 
n etwa 1,0 Sekunden Schwingungsdauer. — Verf. will nun diese Wellenform 
sht als das Resultat der Umformung der Explosionswelle in Verbindung mit 
flexion und Brechung an unregelmaébig gestalteten atmospharischen Sqhichten 
sesehen wissen, sondern, ohne tibrigens die Theorie der selbsttatigen Umformung 
m StoBwellen in derartige Wellen zu bertihren, die beobachtete Form det 
cuckschwankungen darauf zuriickfiihren, da im Innern des urspriinglichen 
6rungsgebiets, also des hochgespannten Gasballs, in welchen der Spreng- 
off bei der Detonation verwandelt wird, eine Reihe neuer, nach dem Zentrum 
tschreitender Unstetigkeitsflachen entsteht, welche eine Reihe von Druckst6Ben 
dingen, und da bei hinreichend groBen Sprengstoffmassen das Spiel sich 
ederholen kann, wenn nach Erreichung des Zentrums das urspriingliche Stérungs- 
biet wenn auch auf einer geringeren, aber noch hinreichend hohen Druckstufe 

ausgeglichen hat. Es kénnen also hiernach mehrere, durch regelmaBige 
thepausen getrennte Reihen von Druckimpulsen entstehen. Bouin. 


orge S. Parks and Kenneth K. Kelley. The heat capacities of some 
stallic oxides. Journ. phys. chem. 30, 47—55, 1926, Nr. 1. Verff. haben 
yspezifische Warme von MgO, CaO, Al,O3, Fe,O, und Fe, O, (Magnetit) zwischen 
n Temperaturen der fliissigen Luft und gewohnlicher Zimmertemperatur ge- 
ssen. Fe,O, zeigte geringe Unterschiede, je nachdem es in kristalliner oder 
Iver-, teilweise amorpher Form vorlag. Fe,0, zeigte eine Warmeabsorption 
113 bis 117° abs. von etwa 23 cal pro mittleres Grammatom. Der Gang der 
wzifischen Warmen fiigte sich der Formel von Lewis und Gibson: 


; 6% (Sy 


“n fiir die Monoxyde gleich 1, fiir die Sesquioxyde niedriger ist. Mit Hilfe 
ser Formel wurden die Entropien S bei 25°C sowie die freien Bildungs- 
rgien AF der Oxyde berechnet. Es ergab sich: 
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a | : | S9980 abs. 4 Fo980 ; 

lg 0 n |/_ > 

pro Mol. 2 

Mg Ovssanaie wskes beieiths ties | 2,28 1,00 | 6,6 — 137 

GaO' ei eee oi} 2,14 1,00 } 9,6 — 145 

ALOR sma \ 2,36 0,94 | 12,8 — 356 

Feidemeptiarrsiar: | ssi, Reena 0,93 || '215 — 118 

estes on. <a 2,15 0,90 } 35,1 — 246 
H. Br: 


S. E. Sheppard. Some considerations of reaction constant equat. 
and a simple method of determining the end point. Phil. M 
2, 448, 1926, Nr. 8. Verf. teilt im Hinblick auf eine von Robert Christie 8 
[Phil. Mag. (7) 1, 496, 1926] mitgeteilte Methode zur Berechnung der Reaktior 
stanten aus zwei Beobachtungsdaten, die zwei Reaktionszeiten entsprechen, die 
wie 1:2 verhalten, eine andere, von Filon, ,,Investigations on the Theor: 
Photographic Process‘, angegebene mit, die auf denselben experimentellen G 
lagen beruht. Aus der reaktionskinetischen Gleichung 


1 Te 
Nore OY ope tap 
die also zwei Unbekannte, k und 7’,,, enthalt, welch letztere experimentell sch 
zu ermitteln ist, berechnet er 


ee: T,, 
° t T, a T,, 
wo 7’, den Betrag der abgelaufenen Reaktion zur Zeit t, in irgend einem 1] 


Ts» zur Zeit 2¢, bedeutet. Hiernach lat sich k aus zwei Beobachtunger | 
danach 7’, leicht ermitteln. H. Bras 


Lothar Wohler. Uber die Glimmerscheinung beim Erhitzen der Ox 

von Cr, Fe, Zr, Ti und Magnesiumpyrophosphat. Kolloid-ZS8. 88, 97— 
1926, Nr.2. Das von Berzelius zuerst beschriebene Verglimmen man 
Oxyde wird hier naher untersucht. Die Erscheinung hangt stark von der Fallu 
art der Oxyde ab, sowie auch vom Wassergehalt der Niederschiagé: Die GI 
temperatur wird durch wachsende Menge des Oxyds erniedrigt. Bei langs 
Erhitzen zeigt sich die Erscheinung nicht. Die Adsorptionsfahigkeit leidet 
trachtlich durch das Verglimmen. Es soll sich um einen Schwund von Oberfl 
handeln, da die Erscheinung stets mit Sintern einhergeht. Gy 


Lothar Wéhler und Mark Rabinowitsch. Uber die kalorimetrische O| 
flachenbestimmung verglimmender Oxyde. Kolloid-ZS. 38, 111— 
1926, Nr. 2. Die Verglimmungswirme eines Chromoxydpriiparates wird ex 
mentell bestimmt. Aus der Annahme (s. vorigen Bericht), daB ein Oberflae 
verlust dem Vorgang zugrunde liegt, wird aus der von Iliin gefundenen : 
fliichenenergie die GréBe der Oberfliche ermittelt. Die CxoBenant naa si 
richtig zu sein. 


